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> ВАУЖА И ПОЛИТИНА 


м --4ыо.м, 


_ ири Пиге Наций“, 


М. 11. Нопровсвяй равильно говорил на 
всесоюзлой конференнии  историков-мар- 
кеистов в своем докладе об историческом 
конгрессе в Осло, что если были бы ка- 


кие-нибудь наивьыю люди, которые верили! 


в историческую вауву, оторванную от по- 
литики, 10 колагаю, что теиерь их уже, 
после конгресса в Осло, не может быть, 
а если они и будут, то это люди патологи- 
ческие, которых нужно. лечить“. 

Уго науки, изучающие общество людей в 
ого прошлом, особенно’ блиэко стояли и 
стоят к политике, в этом, конечно, певоз- 
можно сомневалься; Котда еще до первой 
рэволюкип Н. Н. Фиргов обявил на. ист. 
фил. факультете курс лекинй по ястории 
Сролцего и Нижнего Поволжья, министер- 
ство сняло этот курс, выразив недоумение, 
что Н. Н. Фирсов- ночему-то заинтеросо- 
вадся петорчей той части Рос. империи, 
которая гда осаавилась своими  „сму- 
тами“! Такая зиропаганда“, хотя бы й с 
высоты. кафедры и для ограниченного ко- 
личества слушателей, „смутного края“ бы- 
ла невыгодно для гарской политики! 

Но когда проф. И. Н. Смирнов, в общем 
передовой челозек и очень много еделав- 
ший для исследовавия  местпого края, 
в 1895 г; вал в ошибку н довустия во3- 
можность человеческих  жертвоирино- 
шепий -у вотяков во врэмя их молений— 
царегое правательство с жадностью ухва- 
тилось са ту идою и сострянало, так на- 
зывасмос, „мултанекоо дело“, взволновав- 
шее вею сознательную Росеню_ нзаставив- 
06’ ипоатоля Короленко со. всей оволствен- 
пой ему горячнотью_ ветать и» сторону 
безотяцитных, точных вотявов. Такая ошиб- 
ка, порицавшеяся многими члэвами 06-68 
арх. ист. п отнографии при Казаиоком 
уинверонтете (В. В. Масвицких, Кузнепо- 
вым и лр.), была, в. инторесох царской по- 
`лАтики тазжигация ненависти можду наро- 
дами и ноотому’ здееь „ваука“ была, ис- 
пользовАпа политикой, так же, как уже в 
1913 го вромл доза Бейанса лкобы „наука“ 
быаз призваиа нъ помощь в цезях возве- 
‘дения кровазого павота на всю еврей- 
скую нацию. 


конторы—2-19, экспедиции—2-28. 


ДЕЖУРНОЕ БЛЮДО 


„В ряде американских” газет. за, последнее время . систематически 


печатаются различные 


измышиения о непорядках в СССР* 
(Из сообщ,), ' 


МБИОРААДУИ ЛАТОВСАОТО ПРАВАТЕЛЬКТА 


ВРУЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 


КОВНО, 23. (ТАСС). 23 января литов- 
сков министерство иностранных дех вру- 


Мы бы’ могли до бесконечности ‘умно-|Чило аккредитованным ири литовоком пра 


ичество таких примеров из одной | ВИтельстве. представителям. ивостранных 
то казацской практики, но остановим- | Государств меморавдум, в котором говорит- 
ся и па отих. В праменения к праздпую- ся:—В 


конце прошлого года правительство 


цеху ссголня 50-летие’ об-ву арх. нот. и| ССОР обратилось в Литве с предложением 


этнографни использование пауки и науч- 
ных делтолей виолити ческих целях при цар- 
ском режиме заключазось в том, что здесь 
ири иохощи некоторых членов этого об-ва, 
воздаАВАлея изкусственный антагонизм меж- 
лу народами Волжеко-Камского края. Ведь 
вот тот же, лось бы, чисто научный 
спор—вто являотся прямыми цаследииками 
болгар—татары иди чуваши, разрешался 
зи в том суысле, что одна из паций 
лась „пе. исторической“, а воли 
так-то и не могущей протевловать па, са 
хую бы тб ни было сомостолтельноеть в 
далечейтшием! 

10’ и не говорим о том, что мнеснонер- 
моментами свивахо себе  тенленькое 
дывто в педрах научного общества, и— 
как это пи отрзнпо—осталкй  мисспонер- 
окнх деятелей в Казани пыталась прочно 


обооловзтьня. -3.06-ар. даже номе: @млибрь-. 


ской революции, скрываяеь зъ-лозунгом 
„паука внпо, политики“. К сзаетью” дая 
об-ра’-это иродолжалобь не долго. _ 

И хотя тешерь ‘об-во `пв стоит вда- 
от. политнкя, ‘по все же оно 
‚в х ждых днем должно ` все ближе 
ыы К ЮДХОлИТЬ- Е теперешней со- 
=3г0$0%$ : иролетарской, маркоистекой 
политяка. `“Ролько ‘надо помнить содно: 
ири цароком сороз - стоять близко в 
тотдалючей официзльпой политнка само- 
дерлавия -и ‘ирзвославия было позорно 
для истинного научного деятеля; ибо та 
нолитнка ‘была в интересах небольшой 
чки, в интересах господствующего класса, 
уплуалаторов.. Ныне же стоять близко к 
политике коммунистической ипартни для 
истипно-научпого деятеля является честь: о, 
ибо эта политика делаотея в интересах 
подавляющего большинства трудящихся, в 
интеросах нохного освобождения человече- 
ства от релких пут н усзювностей, пе дало- 
щихзему возможности разверпуть целиком 
вос своя силы и слособности. Наша иоли- 
тика, стало быть,—та политика, к которой 
иотинный ученый всегд» долей был стре- 
миться, т. к. она приведет люл ик строю, 
тде не будет никакой политики, и челове- 
чество, по красивому и меткому выраже- 
нию Ф. Эпгельса, порескочит „из царства 
необходимости в ‘царство свободы“. 

Открывающисся сегодня юбилейные за- 
содания общества и пройлут иод лозунгом 
ближе к совремешиой нодитако! 


ПРЯМАЯ ДОРОГА 


ИЗ ТРОЦЕИСТОВ В СОЦИАЛ- 
СОГЛАШАТЕЛИ 


ЪЕРЛИН, 23. (ТАСС). Родактор-издатоль 
оргапа Ленинбунла „Фолькевнале“ Бар- 
тельс вступиз в социал-демократическую 
нартню, мотивируя свое вступление тем, 


470 „надежды па завоевапие Коминтерна 
стороннаками Ленинбунпда оказались ‘уро- 


пичосвими, а, кроме того, оргавизащионное 
состояние Ленинбунда доказывает, что гер- 
манским рабочим налоело вознькновение 


новых партий“. Следует отметить, что Бар- 


тельс был одним из главарей германских 
троцкистов. 
т какеитракчкь 


ПОД ПЯТОЙ ИМПЕРИАЛИЗМА 


ОЖИВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В МАРОККО 


ПАРИЖ 23. (ТАСС). Социалистическая 
„Нопюлер“ сообщает об оживлепии воен- 
_ных операций во франпузеком южном Ма- 
розко. Операции ведутся под предлогом 
обэспеченил безопасности строительства 
железной дороги через Сахару. Газета со- 
общает, что весной следует ожидать ши- 
рогой возпной кампании в Тафизольте 
(на юге фрач’улского Марокко). 


„ЮМАНИТЕ- 0 СОБЫТИЯХ 


В ОНР 

ПАРИЖЕ, 23. (ТАСС). Орган французской 
_вомпартии „Юмапито“, комментируя собы- 
тия в оквалорнальной Африке пишет: 
Восставшие пегры организу1от сонротивхе 
ние карательным отрядам, разрушили мо- 
сты и захватили белых пленных. В подав- 
лепии восстания участвуют авиадил и ко- 
лоппальные. войска. Целые деревни выж- 
жепы, пасолоние неребито. Комапдующий 
холонпальныйи войсками в экваторпаль- 
ной Африке и лругпе военныз выехали в 
район восстания. В итого нечеловеческой 
экоплуатацин Фактически обращенных в 
рабство негров десятками лесных, горно- 
промышленных и каучуковых каната» 
листических компазий, которые захватили 
в свои руки обширнейшие террлтории 
и получают чудовищные прибыли, 2.000,000 
иогров, живущие на территории, впятеро 
большей, чем территория Франции, подня- 
лись на открытую борьбу с французеким 


кал печать, комментируя со- 
я в-Африке, ограннчивается тем, что 
Увозынуа 0? „регламента- 
ийи услев труда в ко- 
ях ч3рез мождународиое бюро трудя 


| стниками 


относительно пемедлонного вводения в 
дойствие пакта Келлога. Аналогичное пред- 
ложение было тогла же сделано прави- 
лельству Польской республики. Литовсков 
правительство решило присоединиться к 
совтеко-польскому протоколу, о чем было 
немедленно доведено до свеления совет- 
ского правительства. Польское  прави- 
тольство усвопло метод затягивания, оты- 
скивая затруднения, которые могли бы 
помешать немедленному принятию совот- 
ского предложения. Правительство СССР 
‘держало литовское правительство в ку 

хо1а переговоров с Польшей и зообщало 
литовскому правительству копии пот, кото- 
рыми обменивались советское и’ польское 
правительства. В этих. нотах литовское 
правитольетво прязоз-упомнизется. По тому 
титовское правительство считает свопы 
и лаль лекоторые-об'йсления: 1) роде 
ние советского правительства ке со- 
держало пикажого вопроса, кото ый тре- 
бовал бы лискуссни. Ир дложение преду- 
сматривахо ‘присоединение к иротокоду 
всякого государств :, правительство кото- 
рого этого пожелало бы. 2) Поль- 
ское правитольство выдвинуло аргумент 
о необходимости предва’ительно посовато- 
валься о другими первоначальными уча- 
пакта Келлсг», считая, что 
пакт должен быть однозременио ратифя- 
цирован 134-ью основными участниками 
| его. Лучшим доказалельством того, что’ эта 
необхочимость лишь воображаемая, явля- 
ется ратлификздия пакта Соединенными 
1Итотами б9з постановки. перех другими 
участинками пакть вопроса, ‘выдвинутого 
польским прази‘ельством, `3) Что касается 
польского требования‘о присое'пнении к 
протоколу балтийских государств и Румы- 
нии, то поведение польского празит. дьства, 
но могло быть истолковано ина1е, каз 
| желание играть роль протектора  бал- 
чийских стран и Румынии. 4) Польское 


КРЕТЬЕСАИЕ ПОЗСПАННЯ 
У Е 


ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ 
ЛЫТАЮТСЯ УЛАДИТЬ КОНФЛИКТ 
МИРНЫМ ПУТЕМ 


ПЕКИН, 21. (ТАСС). Шо сообщению 
атентства „Азналик“, крестьянское воеста- 
нио, охвалившое свыше 600 деревень в 
айоне Тун-Чжоу (в 25 километрах от 
Пейнина, в восточиом направлении), рае- 
ширяется. Восстание возникло в овязн с 
об‘явлением. о новом земельном налоге. 
Хубэйское провинциальное правительство 
цоедало в`район 4 делегата для рагслело- 
вания дела и миролюбивого разрешения 
вонроса. Местный крестьянский союз ра’: 
пущен ваастдин. Многие деятели союза 
“ЖИТЕЛЯ ПОКИДАЮТ ПЕЙЛИН 

ПЕ ЦИН, 21. (ТАСС). По сообщению 
тазеты „Син-Чен-Бао“, веледетвие финан- 
сово-экономического кризиса, многие жи- 
толи покинули Пейпин. За докабрь 1923 года 
из Пейнина выехало свыше 61.00 жи 
телей. 


ный 


„ПРИЗНАЕМ, НО ВОЙСКА 
СВОИ ИЗ ШАНХАЯ ПОКА 
НЕ ВЫВЕДЕМ“ 


ЛОНДОН, 22. (ТАСС). Открылась сессня 
парламента, последияя перед выборами. 
Отвечая на вопросы, Чемберлен заявил, что 
в рейнской проблеме ‘из наступило пика- 
ких переломов. Отвечая на вопрос, воен- 
пый мивиотр Ивэнс заявил, что ов ие в 
состоянии сообщить, когда будут эвавуиро- 
ваны английские войска из Шанхая, тав 
как это будет зависеть от местпых усло- 
вий. На вопрос,  подучило ли ки- 
тайское напиональное правительство пол- 
пос признание со стороны Англии, Чем- 
берлон ответил утвердительно. 


ЯПОНИЯ НЕ СКРЫВАТТ СВОЕЙ 
ПОЛИТИКИ ХОЗАИСТВОВАНИЯ _ 
В МАНЧНУРИИ 


ТОКИО, 22. (ТАСС). В своей речи на 
первом заседаппи сесепи парламента, 
премьер Танака, касаясь Манчжурнии, под- 
черкнул особое политическое, стратегиче- 
ское и историческое значение Манчжурия 
для Японии, имеющей там много важных 
интересов и прав. Фанака указал, что Яно- 
вия уважает суверепитот Китая в Маич- 
журин и желает сохранить там принции 
открытых дверей и одинаковых возможно- 
стой для`всех, но в то же время она не 
преминет иринять соответствующие меры, 
ссли в Манчжурий возникнет ситуация, 
| угрожалозая спокойствию и поряду и, 
тавнм образом, затрагиающая жизиенные 
интересы Японии. 


правительство удивляется тому, что пред” 
ложение о немедленном введенни в дей“ 
ствие пакта Келлога, было’ сделано Литве» 
не имеющей общих границ с СССР и отка- 
зывающейся установить дииломатические 
отношения с Польшей, но не было сделано 
Финляндии, Эстонии, Латвии и Румывии. 
Но основное предложение советского пра- 
вительства предусматривает присоздинение 
любого государства без вояких предвари- 
тельных перегозоров с  правательством 
СССР или с другими правительствами, ко- 
торые уже присоединились к протокоду. 
Одвовременно° польское правительство 
оправдывает свои колебания отказом ли- 
товекого правительства вступить в диило- 
малические отношения с Польшей. Дитов- 
ское правительство вынуждено лишний 
раз подчеркн.ть, что отсутствие динлома- 
тических и других отношений между Лит» 
вой и Польней обусловлено единственно 
и исключительно нарушением Польшей Су- 
в лкоБого договора и. паснльственным 
захватом Вильно „Келиговоким. До тех пор, 
пока причинениоз Литве зло не будет ис- 
иралчено; Литна будет воздержизатьел от 
возобвовхевих отножелий ‚ольшой. | 
пако, литовсков правительство’ должно нал 
помнить, что отсутствие линломатическвих 
‘отНоненийня в какол мере не помешало ли- 


товокому ‘правительству присовдиниться 
в пПакгу Келлога. Общее виочалление 
‚от переписки можду правительствами 


Сх-|заявиай_в пятую го 


Москвы и Варшавы следующее: польское 
правительство, изображая сэбя Нокро- 
вителом балтийских госуларств и Румы- 
ини, ве хочет одпако иоемедленио отка- 
заться от войны, как орудил свозй на- 
циональной политики. Из занятой Поль- 
шой позиции саедует, что дажа времен- 
пов сохранение войны в качестве ору- 
дия польской национальной политики м0- 
жет быть нгравлено только протяв Лит- 
вы или СССР. С другой стороны, польское 
правительство, как ужо указано, имеет 
свойство толковать международные обяза- 
тельства тах, как сму удобно. Это создает 
дополнительные обязательства следить за 
точным и лойяльным соблюдением Цоль- 
пой ев международных обязательств. 


—— 


ЛОНДОН, 22. (ТАСС). На заседания 
с‘езда английской компартии лидер горня- 
цов Хорпер внес резолюцию ‘о положении 
в угольвой промышленности, настаиваю- 
щую на необходимости создания комите- 
тов „спасения  прорсоюзов“. в® каждом 
угольном районе. Резолюция Хорнера 
преллатает начать кампанию ‘по организа- 
ции борьбы „ротив нового угрожающего 
снижения заработной платы, в виду неже- 
лания правых лидеров федепации горня- 
ков оказать реальное сопротивление шах- 
товлалельнам. Резолюция Хорнера одобре- 
ва с‘ездом. Делегат Хольмс предложим ре- 
золюцию по вопросу о задачах апглийской 
коммунистической партии в колониальных 
странах. Резолюция заявляет, что победа 
социальной революции возможна только в 
сотрудничествз с угнетенными колониаль- 
пыми массами. Резолюция предлагает соз- 
дать при ЦК партии сиециальный колони- 
альный отдел. Резолюция Хольмеа в‘ездом 
принимаотся. С*ездом принимается таже 
сиециальная розолюция по поводу декла- 
рации апглийской делегации нз \| кон- 
трессе Коминтерна. Принятая резолюция 
заяваяет, что ЦК английской комнартии 
безоговорочно принимает резолюцию \1 
конгресса по колониальному вопрссу. 

——- 


ИМПЕРИАЛИЗМ ГЕРМАНСКОЙ 
БУРЖУАЗИИ И С-Д 


ЗАПРОС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
`ФРАКЦИИ 


БЕРАНН, 23. (ТАСС). Кохфракция рейхс- 
тата внесла в рейхстаг запрос по поводу 
меморандума военного мннистра, Гренерз. 
(Мемораплум недавно былопубликован спер- 
ва в английской, а потом и вгерманской пе- 
чали). Запрос подчеркивает, что моморан- 
дум весцело подтверждает выдвинутые ком- 
мупистами обвинения относительно“ воин- 
ственных целей, преследуемых ‘постройкой 
броненосца, и относительно импбёриали- 
стического характера политики германской 
буржуазии и социал-демократов. Меморан- 
дум свидетельствует, — говорится в запро- 


| се,—0о готоввости Германии принять актив- 


ное участие в прооктируемом западными 
капиталистическими державами походе 
против Советского Союза. 


НОВЫЙ „СОЦИАЛ- 


ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ“ БРОНЕНОСЕК 


БЕРЛИН, 23. (ТАСС). Германское прави- 
тельетво утвердило разработанный‘ ‘мини- 
стром финансов’ Гильфердингом проект 
общего бюджета, одобрив’ предусмотрен- 
пый в прозкте бюджет вознного мивистер- 
ства па сумму в 704:000:000 марок и вто- 
рое ассигпование на постройку бропе- 


| носцаы 


ДЕСЯТЫЙ СЕЗД АНГЛИЙСКОЙ 
‚КОМПАРТИИ 


ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЕ 


В АФГАНИСТАНЕ резолотнонное менытинство 


СЕВЕРНЫЕ ПРОВИНЦИИ ЗА АМАНУЛЛУ 

ТЕРМЕЗ, 22. (ТАСС). По сообщению из 
Мазар и Шери ра, оне всех нацио- 
нальностей северных провинций Афганиз 
стана, где Аманулла не утратил симпатий 


населения, явно но в У ‘нового -пра- 
`Ио. сообщению из 


вительства в Кабуле: . 

Кабула, племена’ Джелалабахекой провин- 
ции обединились для совместных дойствий 
против кугистанцев, ‘владеющих Кабулом. 
Аваигарды джелалабадцев уже н сходятся в 
70 километрах от Кабула. Новым кабуль- 
ским правительством выслан“ против них 


заслон к переваху Хакки Джобар (40 кило- 


метров восточнее Кабула). Такой же за- 
слон выслан и на юг шо Кандагарской 
дороге к солепию Аргенли (около 25 кило- 
мстров от Кабула) против Газни, куда по- 
дошли войска, из ие ‘вызванные еще 
ранве Амануллой. Настроение племен Хо- 
ста и Гардоза (к юто-востоку от Кабула) 
пока но выленено. ых ы 


ПОЛОЖЕНИЕ ХАБИБУЛЛЫ НЕНАДЕЖНО 


ЛОНДОН, 23. (ТАСС), Все сообщения из 
Индии о событиях в Афганистане в один 
голос признают, что положение Хабибуллы 
(Баче Сахао) ненадежно. Население Кабу- 
ла опасзатся новых бэвпорядков в городе. 
Некоторые газеты сообщедот, что англий- 
ский носланник в Афганистане Гэмифри 
ведет переговоры с Хабибуллой, но не ио- 
ясняют, каковы характер’ и предмет этих 
переговоров. 


"ОМАР ХАН ДВИНУЛСЯ: НА НАБУЛ 

ЛОНДОН, 22. (ТАСС); „Лейли Геральд“ 
печатает сообщение из Цешавера, в кото- 
ром говорится, что Омар-хиц, который не- 
давно „бежал“ из Аллахабада, двинулся. во. 
с во племен шинрари и ‘маманд на Ка- 
ул. . ль 


МОНГОЛЬСКИЙ НАРОД БОРЕ: СЯ 
ЗА ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА — 

УЛАН-БАТОР, `23. (ТАСС). Цятая годов- 
щина смерти Ленина была отмечена, траур- 
ными собраниями во веох районах, пред- 
приятиях и воинских частях Улан-Батора“ 

ентрахьный комитет Монгольской народ- 
но-револю ‘ионной партии разослал но всем. 
местным оргапизоциям тезясы. о годовщине, 
в которых указывается, что монгольский 


народ сорет я 3 осуществление заветов 
Лепина, за освобожление всех угиетенных. 


Годовщина смерти Ленина была отмечена 


траурными собраниями п митивгами и во 
всех других центрах Мойголии. 


В ПАРТИЮ ЛЕНИНА 


АРТЕМОВСК, 23, (ТАСС). По далоко 
неполным данных, 750-пабочих с производ- 
ственным стажем от бло 30 и большо дет 

ВЯ а ее ти Допина 
о ветунлонии в ряды ВКИ (6). В’селе 


Клинове, Артемовского района, 12 селян- 


активистов подали коллективное заявление 


о приеме их в партию $ 


Курская аномалия №2 


„В Курской милиции оболедова- 
нием обнаружен ряд различных 
заоупотреблений“ (Из еообщ.), 


ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ 


БЕРЛИН, 23. (ТАСС). Ири пронохо- 
дившом вчера в Эссене рефоренлуме среди 
членов местной организации общегерман- 
ското ©0103% металлистов левое револю- 
ционное меньшинство одержало. крупную 
победу. Предложения реформистов, касаю- 
лциеся устава местной ор анизации, со- 
брали лишь 1.404 голоса, тогда как за 
предложение левых был подан 1.551 
голос. Это первый случай в течение 
многих лет, когла левым удалось получить 
большинство зосенекой организации союза 


металдистов, 
НЕДЕЛЮ НА ОБДУМЫВАНИЕ 
- ОТВЕТА 


РИГА, 23. (ТАСС). Рабоче-крестьянекая 
фракция лолвийского сейм внесла в связи 
с избпением демонстрантов запрос о прави- 
тельственном терроре. Запрос был отклонен 
толосами коалиционных партий. Запрос 
социал - демократов по поводу избиений 
был сэймом принят к обсуждению. Ответ 
па запрос будет дан правительством чЧ:рэз 
неделю. 


МИТИНГ ПАМЯТИ ЛЕНИНА 


БЕРЛИН, 23. (ТАСС). По сообщениям 
из Базеля (Швейцария), компартия Швей- 
царии организовала в Базеле большой 
массовый митицг, посвященный памяти 
Ленина. Этот митинг был самым много- 
людным коммунистическим собранием 
в Базеле за последнее время. 


МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ЗА АМНИСТИЮ з 


ВЕНА, 23. (ТАСС). Шо сообщениям из 
Бухареста, комитот борьбы за амнистию 
организовал массовые демонстрации с тре- 
бов нием ампистии в Бухаресте и в Ора- 
деа-Маре. В Бухаресте демонстранты были 
раесеяны войсками, ири чем среди них были 
произведены аресты. 


РАКОШИ НРЕКРАТИЛ ГОЛОДОВКУ 


ВЕНА, 23. (ТАСС). По сообщепиям из 
Буданешта, Ракоши и другие товарищи 
прекра'или вчера, голодовку после того, 
как заместийель министра юстиции обещал 
им прэкралить ири „епяемые в ним „дисци- 
плинарные взыскания“. 


ЗАБАСТ.ВКА НА СУКОЧНЫХ 


- ФАБРИКАХ 
БЕРЛИН, 23. (ТАСС,. Рабочие ткацких 
фабрик в Камение (Пруссия) потребовали 
‘от союза, прэлнринихателей ‚немедленной 
выцазты пятипроцентной прибавки, прелу- 
смотренной решением третейского. суда. 
Прелириниматели оставили 693 ответа 


ДВИЖЕНИЕ 


полиция РАССЕЯЛА 


ДЕМОНСТРАНТОВ 


БЕРЛИН, 23. (ТАСС). Вчера в Берлине 
состоялись 10 собраний безработных, 
прошедшие под лозунгох „Хлеб и работы“. 
Участники собрапий протестовали против 
решения берлипского муниципалитота уста- 
новить принудительные обществеппые рз- 
боты _ для безработных. и потребовали 
предоставления работы -по существующим 
тарифным ставкам. После собрапияй безра 


‚концов, сорвать заб 


ВАРШАВА, 23. (ТАСС). При обсуждении 
вопроса о пересмотре польской конститу- 
ции в сейме выстунил коммупистичоский 
денутат Битцер. Оратор сказал: —Вонрое о 
пересмотре польской конституции лавно 
рошен майским переворотом 1526 года, 
установившим в Поль’ио фашистскую дик 
татуру. Все выступивиие в прениях ора- 
торы постарались затушевать этот факт. 
Трудящиеся. массы пе писют оснований 
восхищалься старой конституцией, которая 
предоставляет все преичущеетва капита- 
ластам и помещикам, & рабочим дает ка- 
торжные приговоры и тюрьмы. Чего могут 
ожидать массы от пересмотра конституции! 


Только одного: то, что раньше с точки 
зрения конституции было  беззакопием 
станет законом. Польские капиталисты в 
помещики, опасаясь социальной революции 
отказываются от управления страной демо- 
кралическими и парламентскими способаме 
и устанавливают фашистевую диктатуру. 
Укрепление фалиистской диктатуры необ- 
ходимо польской буржуазий, чтобы в инте- 
ресах польского и кеждународного имие- 

иализма подготовить войну против СССР 

осы не хотят прав на бумаге; они за 
воюют свои права революционной борьбой 
Только диктатура пролетариата, даст рабо-- 
чим массам Польши полноту прав. ото бу-- 
дет конституция рабочих масс, это будет 
Польская ‘социалистическая республика, 


— Караул! Мили,.!?? Кого же на помощь 
звать? 


советов рабочих и крестьянских .депута- 
тов, - 


ботные, несмотря па запрещение 


НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АРЕЕЛЕ 


ПОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ НЕДОВОЛЬНА 
- < ЯИТВИНОВЫМ 


ВАРШАВА, 93. (ТАСС). Официоз „Глов 
Правды“ ‘вытажаот ноловольство сообще- ‚ 
нием "РАСС о бэседе т. Лктвинова с Па- 
теком. Тазота „не понимает, зачем совет- 
ская печаль так спешит“. По мпению га- 
зеты, „пос ошиое опубликование беседы 
несовие чимо с добрыми липломатическиия 
обычаями“. Газета возмущается тм, что 
у итвинов „раструбил по всему свету со- 
держаиие ‘свого разговора с Патеком“. 
Газета, считает, что опубликование беседы 
затрудняет пероговоры © подиисании прот’ 
токола, Литвипова. в 

ыы 


ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ 


ВАРШАВА, 23. (ТАСС). В послодиие 
дни печать усиленно раздувает слуха © 
мнимой опасности, угрожающей Румынии 
со стороны СССР. Газеты распростраяяют 
провокационные мысли, якобы „атенты 
революционного военного совета, и Комип- 
терна готовят в феврале ряд восстаний в 
Бессарабни“. 


„ПОДОЖДЕМ, КАК ДРУГИЕ“... 


ВАРШАВА, 23. (ТАСС). Нольские поли“ 
тические круги оживленно обсуждают во- 
прос о том, какую позицию займет Поль- ^ 
ша, воли какое-нибудь. из балтийских го- 
сударств откажется подписать протокох 
Литвинова. В таком случая, по мнению 


уличной | Политических кругов, Румыния также от- 


демонстрации, попытались пройти шествием Кажется подинсать протокол. 


к зданию мунибипалитета. Полиция, © по- 
мощью резиновых палок, рассеяла демон- 
странтов. : 


РЕФОРМИСТЫ" СОРВАЛИ ЗАБА- 


. СТОВКУ ГОРНОРАБОЗИХ 


ПАРИЖ, 23. (ТАСС). ` Предалельокой 
тактико рэформистов удалось, в конце 


торнорабочих в бассейнах Гар и Авейрон. 


Целогатские конфоренции обонх бавсойнов встретили бурными 


стовочное движение | сокольнической 


В РЯДАХ ВНП (6) 


Выступление тов. Ярославского | 
на сочел ьничесной 
пазтнонференции 
МОСКВА, 23. (Роста). 22-го января на 
партконференцини выету- 
пил тов. Ярослазский, которого делегаты 
аплодисментами, 


утверлили решения стачечных комитетов | своей речи тов. Ярославский остановился 


о ирехращения забастовки, С 
следние дни, вопедствно маневров рэфор- 
ымистов, число бастующих стало  значи- 
тельно сокращатьзя: Орган коммунистиче- 
ской партии „Юманите“, подводя итоги 
забастовки, подчеркивает, что раформисты 
действовали все врема в тесном согласии 
с прод.риниматолями и властями. В част- 
ности газета отмечает, что „для завер- 
шения своего предательства — реформиеты, 
избрали” тот момент, когла репрессии со 


требования рабочих. В виду этого рабочие | стороны властей фактически создали 
всех восьми суконных фабрив в Каменце | вознное положение в районе, охваченном 
об:язили забастовку. забастовкой“. 

«зоне 


РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕСМОТРА польСнОи КОНСТИТУЦИИ: 
аа ВАДЕТ УНРЕБЛЕННЕ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ 


Представитель озлорусского рабоче-кре- 
стьянского клуба Гаврилик. огласил от 
имени клуба следующую  декларалию: 
— Западная Белоруссия, в интересах поль- 
ской буржуазни, присоединена к Польше 
вооруженным нападением, вопреки воле 
населения. Бедорусские рабочие и крестья- 
пе рассматриваются польской буржуазией 
как колониальный парод. Белорусское на- 
соление тем более остро чувствует это, что 
оно живет на границе с советской Бело- 
руссивй, где население располагают вой 
полнотой прав. Белорусское население ин- 
когла не примирится с разделом Белорус- 
сни и будет стремиться к об‘единению п 
полному надиональному‘ и социальному 
освобождению, 


ея 
отовсюду 

ЛОНДОН, 23. (ТАСС). официально об‘яв- 

дено, что два английских лотчика весною 


1929 года, предиримут полет па побитие 


мирового рекорда дальности по маршруту 
Лондон—Кэйитоун (Южная Африка) общам 
протяжением приблизительно в 9.000 кило- 
метров. у 

ЛЕНИНГРАЛ, 23: (Роста). По данным 
Главной геофизической обсерватории, до’ 
конца месяца во всем ба’сейие Волги 
предстоят морозы; в бассейне Камы и на 
Средней Волге—снежные бури; в конце 
месяца, во всем Заволжьй и’ цонтральном 
районе возможны сильные туманы. 
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ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ УЧЕН 


Это одпо из самых старых ученых 06- 
ществ Казани-—Общество археологии, ие- 
тория и этнографии при государственном 
универеитетег зародилось оно на. 1\ архео- 
логическом с‘езде, бывшем в Казани летом 
1877 года, & открыто весной следующего 
года, следовалельно через несколько меся- 
цев ему исцолнится 51 год. Казанскоз об- 
щество археологии, истории и этнографии— 
старей пее общество по названным отде- 
лам науки в Поволжья. Оно пользуется 
широкой известностью не только на всем 
громадном пространстве СССР, но и в 
чужих краях. Это дает ему право нз, обще- 
ственное внимание вообще и в частности 
по поводу его. пятидесятилетнего юбилея. 
В течение 50 лет Общество совершило 
тромадную работу—34 тома его научного 
журнала „Известий общества, археологии, 


история и этнографии“ являются нолице- 
приятным свидетельством этой работы. 
К обширному малерналу, заключенному” в 


34 томах, обращаются и будут обращалься” 


все, занимающиеся археологией, историей 
и этнографией Сроднего и Нижнего Но- 
волжья, & также и прилегающих к ним 
мостностей. Особенно много было сделано 
для изучения. культуры Волжеко - Кам- 
ского Булгарского го‘удалства, заложив- 
шего основы государственного и чаетного 
быта Казанского ханства, организованного 
на той же булгарской территорни. На по- 
пряще этого изучения вылвинулось много 
серьезных п талантливых ученых, трудами 
которых в частности создан богалый архео- 
логический музей Общества. Из этих 
деятолой досталочно вспомнить С. М. Шаи- 
левского, "Ц. Д. Шестакова, А. А. Штукен- 
берга Н. П. Вагоскина П. А. По- 
номарева, И. А. Износкова и некоторых 
других. Не мало было сделано по история 
н этнографии Волжеко-Камского края и 
вообщь Среднего и Нижнего Поволжья, ив 
этих областах науки“ярко сияют имена 
проф. И. Н. Смирнова, С. М. Шпилевекого, 
Н. Ц. Загоскина, М. Ц. Веске, В. К. Мах 
пинкого и др. 

Но в настоящее время вся ‘работа, про- 
изведенная этими и многими другими ис- 
следовалелями, представляет  по\епное 
прошлое—прошлое не в хронологическом 
только ‘емысле—ото понятно само собой— 
но и в идейном. С нашей точки зрения, с 
точки зрения революционных марксистов 
все прежние исследования и сочинения, 
вышедшие из Общества археологии, исто- 
рии и этнографии, были продуктами иных 


классовых отношений и возглавлявшей их 
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иной государствевной организация, в но- 
которых из произведений той эпохи отре 
зились—и самодовлеющий и воинствующий 
царизм и тесно связанное с ним по мене 
воинствующее православие, хотя к чести 
некоторых старых научных работников 
следует сказаль, что опи старались быть 
об‘ективными и потому ина их трудах 
нет каиновой печали. Но вся эта старая 
научная литералура, будучи отжившой в 
идойном смысле, дает обширный фактиче- 
ский материал, весьуа пригодный для но- 
вых построепий. В этом и только в этом-- 
ее значение для нашего врёлени, и зн2- 
чение немаловажное, но это дишь нач 
ло работы, продолжение ее и завершение 
будет делом новых работников, теперь вь:- 
стунающих на научное поирище. 

Наша эпоха стазит. социальной науке 
сбвершенно новые задачи. Ибо после Ок- 
тябрьской революции, нередавшей госу 
`даротвенную власть иролотариату и воз- 
тлавляющей его коммунистической пар- 
тин— на территорин бывшей Российской 
империи нзетупила новая, небывалая 


Продседатель О-ва, археологии, итории 
и этнографин-—проф. Н, Н. Фирсов 


ОГО. ОБЩЕСТВА 


еще в мировой история, эра жизни, эра 
социалистического ст оптельства. Социа- 
листическое строительство’ по существу 
своему революционно, оно само твердыми 
шагами ‘идет к полной культ, рной рево- 
люций, Но кашиталистическое окружение 
и о‹таотвенная, не па живот, а на охерть, 
борьба с них требуют от пашего Союза 
еще больше революционной энергии. Сло- 
вом, социалистическое строительство, ор- 
ганизование нового быта происходит в 
обстановке непримиримой борьбы. Без 
железного руководства эта борьба, немы- 
слима, ев можно вести только цри дикта- 
туре господствующего класса. при днкта- 
туре пролетариата. В нем, в пролетариате, 
и в его партии концентрируется револю- 
ционная» воля и энергля всего коллектива, 
на пролетариате: и на его партии ложит 
вся тяжесть борьбы, Вполне естественно, 
поэтому, и пролетариату и партии же- 
лаль помощи от научной идеологии. 
Историческая паука никогда не бывала 
аполитична, опа всегда была проникпута 
классовыми и связанными с классовыми 
политическими и иными тенденциями. 
Понятно отбюда, что историческая наука, 
пашей онохи должна быть’ проникнута 
принципами революционного марксизма, 
для того, чтобы не только отражать в’ себе 
основное содержание жизии нашего Союза», 
но и чтобы оказывать идеологическую под- 
хоржку пролетариалу, свершающему при 
помощи своей дикталуры великий содиаль- 


но-экономический переворот. 

Общество археологии, истории и этно- 
графии це можот осталья в ©70- 
роне от жизни, от со сопиалистического 
строительства. Чтобы не отставать от эпохи, 
Общество должно в основу своей дальней- 
шей доятельности положить принципы, вы- 
работанные и форхулированные на только 
что прошедшем в Москве с'езде историков- 
марконстов, ‘принципы  роволюциониого, 
воинствующего марксизма. Только в. этом 
случас пастоящая, реальная жизнь налиего 
Союза войдет в науку Общества археоло- 
тии, истории и этнографии, оплодотворит 
эту науку живительпыми силами, и тогда 
паука Общества, отвечающая па живо- 
тренещущие воиросы времени, понятвая и 
близкая трудлщимел мадсам—пролетариату 
и крестьянству всох пародов Союза, при- 
незот действительную посильную пользу 
пролотарнату и его цартии в их гигалтокой 
борьбе с капиталистическим миром за мир, 
3% новое бесплассовое общество. 

Про. Н. И. Фирсов. 


так ках в по-|на задачах чистки партии, & затем, 


"ЗиЦИи, 


ках 
председатель союза безбожников, расскал 
зал об условиях борьбы на антирелигиоз- 
ном фронте.—Носле, ХУ о‘озда, — сказах 
лов. Прославский—мы имоем определенное 
укрепление партии. Еще пикогла у пас не 
вскрывалось столько гнойников, как В 
1928 голу. Этому сио-обствовало развитие 
самопритики. Но именно смелая работа 
партии В этом наиравлении свидетельствует 
0б укреплении се.рядов, воле ев к. исира- 
влению нодочетов. Залем тов. Ярославский 
рассказая, ‘как решительное искоренение 
тнойников в Смоленске дало оживление 
работы всех местных  оргапов,  под’ем 
активности масс и действительное оздоро» 
вление. Остановивиись залом на чистке 
партии, тов. Ярославоний отметил, что из 
рядов партии будут удалены все разло- 
‘кивлимеся, оторвавшиеся от ма00, обюро- 
кратившиеся члены партаи. © порядке 
чистки речь впереди .— на паонуме ИК и 
веосоюзной партконферениии. Говоря © 
составе Московской — изрторганизации, 
тов. Ярославский отметил, что Москва зна- 
чительно отстает от Ленинграда. „Москва 
имчет 9 процентов партирослойкя В рабо- 
чем классе, а Ленинград—19 процентов. 
Остановившись -на ‘работе бывшей онио- 
в частности, троцкистов, тов. Яро- 
славокий подчёрёнуя ве антисоветский, 
контр-революциониый характер, почему с 
троцкизмом необходима  неиримиримая 
борьба, через посреде во соответствующих 
государственных органов. Как на пример 
полного паления 'Гроцкого, тов. Ярослав- 
ский указал на тот факт, что работы Троц- 
кого, издаваемые за границей, выпускаются 
подозрительными издателями, ревламирую“ 
щими па обложках книг Троцкого тажие 
квиги, как „Жизнь Иисуса Христа“, 
„Жизнь королевы Виктории“ и „Руковод- 
ство к браку и любви“. х 
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ОРГАНИЗУЕТСЯ СЕВЕРНЫЙ КРАЙ 


АРХАНГЕЛЬСК,22. (Роста). Начаты под- 
готовительные работы по организации 
Северного края, в состав которого вой- 
дут Архангельская, Вологодская и Севе- 
ро-Двинская губернии и область Коми. 
Краевым центром назначен Архангельск, 
Край будет разделен на 8 округов: Ар- 
хангельский, Важский, Вологодский, Се- 
веро-Двинский, Вычегодский, Печорский. 
Кроме того, выделяется, как самосто- 
тельный, Самоедский округ, в состав ко- 
торого войдут Большеземельская, Мало- 
земельская, Тиманская и Канинская тун- 


ты. р 

аа РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
КУРСКОЙ МИЛИЦИИ 
_ КУРСК, 22. (Роста). Закончилось обеле- 
дование Курской милиции. Обнаружен 
ряд должностных преступлений: растрат, 
бесхозяйственности, преследования ми- 
лиционеров, пытавшихся вскрыть безоб- 
разия, пьянства, дебошей и т. п. 9 быв- 
ших ответственных руководителей адми- 
нистративного отдела, розыска и’ мили- 
ции исключены из партии. Щестерым об’- 
явлен выговор. 5 человек преданы суду. 
Из. милиции, кроме того, уволено 25 че- 
ловек. 5 
ЗАБИЛ НЕФТЯНОЙ ФОНТАН 

БАКУ, 24. (ТАСС). На старой Балахан- 
ской площади, на седьмом промысле уда- 
рил мощный пефтяной фонтан 49. Фон- 
тан, выбросив в течение суток около 
2.000 -тонн нефти, временно остановился 
вследствие образовавшейся пробки. 


СОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КИЕВ, 24. (ТАСС). Окружной с’езд ин- 
кенеров, техников и агрономоз Кневщи- 
пы принял декларацию, в которой поста- 
новил организовать специальное научное 
товарищество содействия  коллективиза- 
ции сельского хозяйства. | 


НОВЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ С.-Х, 
&. ‚__ _ ТОВАРИЩЕСТВА. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24. (Роста). Для 

использования пустующих земель в двух 

придонских районах Сальского округа, 

Цымлянском и Романовском, на участке 

в 70.000 гектаров организуется крупное 

коневодческое хозяйство, В Ремонтнен- 

ском и Заветинском районах намечается 
организация крупного жизотновойческо- 
го совхоза с площадью в 75.000 гектаров. 

Кроме того, поставлен вопрос о допол- 

иительной прирезке пустующих земель 

государственным конным заводам. 
КОЛЛЕКТИВНАЯ СДАЧА ХЛЕБА 
УФА, 24. (Роста). Ленниские дни выз- 
вали усиленную коллективную сдачу 
хлеба. Во многих волостях бедияки и се 
редняки постановили провести меделю 
сдачи хлеба. В Топоркинской волости 
организованы 0бозы в 56 селениях. Де- 


ревнии Калтаево и Ту и сдали 31 тон- 
ну хлеба. 


ЧТО БУДЕТ 
ПАРТИЙНОЕ 


ОБСУЖДАТЬ 
СОВЕЩАНИЕ 


ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 


В ближайшем времени при Централь- 
вом Комитете партии состится совещание 
по вопросам народвого образования. На 
этом совещании будут обсуждаться во- 
просы положения дела народного обра- 
зования под углом проверки осуществле- 
вия директив партии, вопросы состояния 
массовой и, в особенности, средней шко- 
лы, вопросы системы народного образо- 
звания, с тем, чтобы последняя в большей 
мере обеспечивала практическое осуще- 
ствление директив партии по народному 
образованию и отвечала социально-эко- 
яомическим и полнтическим задачам на- 
шего строительства. И, наконец, вопросы 
строительства нациовальной 
осуществления национальной политнки в 
школьном строительстве. 

Уже этот беглый перечень вопросов го- 
ворит о громадном значении совещания 
не только для дела народного образовз. 


пия в узком смысле этого слова, но и 


для дела культурной революции вообще. 
Совершенно . бесспорно, что решения 
совещания лягут в основу всей дальней- 
шей работы партии _в ‘области просве- 
щевия и культурного строительства. 

Основным вопросом партсовещания, 
безусловно, явится вопрос © проверке 
выполяения дефектив партии по народ- 
зому образованию, чтобы на основе этой 
проверки, на основе выявления недочетов 
и препятствий наметить мероприятия, ко- 
торые бы обеспечили более успешное и 
скорое проведение в жизнь основных 
пунктов партийной программы и важней- 
ших директив партии по народному про- 
свещению. 

В этом отношении у нас имеется ряд 
серьезных недочетов. Мы еще далеки от 
осуществления всеобщего обязательного 
‘обучения. (В тезисах Госплана ТР, опуб- 
‚ликованных в послелием номере журна- 
ла «Труд и Хозяйство», введение всеоб- 
щего обучения предполагается к концу 
этого пятилетия). Для того. чтобы фор- 
сировать это дело, необходимы чрезвы- 
чайные меры, необходимо, чтобы. партия 
более энергично взялась за осуще- 
ствление всеобщего обязательного обу- 
чения, направляя работу Наркомпроса в 
этом отношении. Мы имеем еще значи- 
тельное ‘количество пеграмотных среди 
рабочих и крестьян. Наша массовая шко- 
ла имеет много недостатков: 

Особенно остро перед нами стоят во- 
просы классовой -линии в школьном 
строительстве, а равно и во всем народ- 
вом образовании. Состояние нашей 
массовой, и в особенности повышен- 
яой пжолы, вскрывает — значительное 
количество отрицательных фактов. Всли 
в первых группах школы 1-й ступени мы 
имеем удовлетворительный процент детей 
рабочих, деревенской бедноты и батра- 
чества, то в высших группах происходит 
вначительное. уменьшение этих социаль- 
вых категорий. Еще хуже обстоит дело в 
повышенной школе, где процент детей 
рабочих, бедноты и др. составляет весь- 
ма ничтожное число. Поэтому вопросы 
социального отбора, отсева, вопросы 
удержания в школе детей рабочих, бед- 


школы и 


ноты — являются главнейшими вопроса» 
ци. Всли к этому еще добавить такие 
вопросы, как вопрос о содержании учебы 
в нашей массовой школе, вопрос о ка- 
честве учебников и программ, которые, 
кстати сказать, не лишены многих не- 
достатков, вопросы проникновения ^ 
школу всякого рода  уродливостей 
нашего быта, внешней среды, се- 
мьи, улицы и т. д, то. стано- 
вится совершенно понятным, какое 
большое значение имеет для нас вопрос 
о проведении выдержанной классовой 
линии в народном образовании. 
Следующий вопрос, на котором следует 
остановиться. — это вопросе о системе 
народного образования. Если бы мы ста- 
ли сравнивать нашу систему народного 
образования с системой дореволюцион- 
ной, то, конечно, наша система, постро- 
Юнная на совершенно иных принципах, 
резко отличается от системы министер- 


ства народного просвещения.  Бес- 
спорно, что наша система  б0- 
лее  стройна и в основном — Увя- 


зана с хозяйственными и политическими 
задачами нашего строительства, но нель- 
зя сказать, что она вполне совершенна и 
не требует каких либо изменений. Наи- 
более узким местом в системе народного 
образования является средняя школа. 
Девятилетка, занимающаяся только об- 
щим образованием, нас не удовлетворяет 
в не может удовлетворить. Нам нужна 
семилетка, дающая общеобразователь- 
ный минимум, над которой в дальней- 
шем должны строиться профессиональ- 
ное образование и техникум. Словом, ну- 
жен такой тип взколы, в последних клас- 
сах которой учащийся получал бы опре- 
деленную специальность. 

И, наконец, последняя группа вопро- 
сов, которые будут решаться на партсо- 
вещании, — это вопросы проведения на- 
циональной политики в школе. Конечно, 
речь идет че о пересмотре принципов в 
строительстве национальной школы 
(строительство школ на фодном языке). 
Эти прииципы, вытекающие из содержа- 
ния вациональной политики партии. дол- 
жны быть незыблемы. Вопрос о проведе- 
нии национальной полнтики. на партсове- 
щании ставится в плоскости проверки 
того, нет ли в практике отдельных за- 
циональностей недопустимых нскажений 
в строительстве школы. Нам кажется, что 
на этот вопрос можно ответить утверди- 
тельно. Искажения имеют место и эту 
часть работы, нужно взять под особое 
наблюдение партийных организаций. 

Само собой разумеется, что помимо об- 
суждения на совещании практики работы 
Наркомпроса и состояния народного об- 
разования на. местах, совещание учтет и 
должно будет учесть мнение партии и ши- 
роких масс трудящихся © всей нашей 
работе в области народного образования. 
Для этого необхолимо, чтобы самые ши- 
'рокие рабоче-крестьянские” массы, учи- 

тельство и отдельные организации при- 
’вяли активное участие в обсуждении во- 
| просов народного образования. 
] И. Квселев. 


мосвкввлд 


УЧЕТ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН 
В ПЕРЕВЫБОРАХ СОЗЕТОВ 
МОСКВА, 23. (Роста). Президиум ВЦИК 
решил провести дополнительный подроб- 
ный учет по социальному признаку о. 
размерах участия женщин в перевыборах 
городских советов Москвы, Серпухова, 
Орехово-Зуева, Ленинграда, Иваново- 
Вознесенска, Твери, Свердловска, Ростова 
на Дону. Нижнего Новгорода, Смоленска, 
Калуги, Казани и горсоветов Северо- 
Кавказского края. х 
ЗАКОННИЛСЯ ТИРАЖ 
10-ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА 
‚ МОСКВА, 23, (ТАСС), В Орехово-Зуеве 
закончился тираж выигрышей 10-процент- 
вого займа 1927 гола. Выигрыши в 25.000 
рублей пали на №№ обянгаций 11536 се- 
рин 18, 182750 серии 10. Выигрыш в 50.000 
рублей пал на № 188930 серии 19. 
АЭРОСАННЫЙ ПРОБЕГ 
МОСКВА, 24. (Роста). Старт аэресанно- 
го пробега предполагается дать 3 февра- 
ля, в 11 часов утра. Маршрут пробега ут- 
вержден: Москра, — Ростов — Ярославль 
— Кострома — Вятка — Пермь — Вот- 
кинск — Ижевск — Казань — Владимир 
— Москва. Продолжительные остановки 
будут сделаны в Вятке, Перми и Казани, 
Пробег будет иметь большое значение 
пля дальнейшего технического усовер- 
‘шенствования ‘Язросаней, а также поста- 
мы вопросов о массовом их производ- 


ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ БАТРАКА 
В СОВЕТАХ 
МОСКВА, 33. (Роста). Наркомюст, учи- 


тывая огромное политическое значение 
вовлечения батраков и бедноты в пере- 


выборы. советов, происходящих в. усло- | 


виях обострения классовой борьбы и 
значительной активности кулачества, 
предложил всем областным, краевым, гу- 
берыским и окружным прокурорам при- 
нять неотложные меры к тому, чтобы 
обеспечить участие батраков и сельско- 
хозяйственных рабочих в перевыборной 
кампании. Лица, препятствующие батра- 
кам и сельско-хозяйственным рабочим 
участвовать в отчетных и перевыборных 
собраниях и в работе избиркома, должны 
привлекаться к ответственности по 133 
статье УК за нарушение 77 статьи КЗоТ, 
т. е. караться принудительными работа- 
ми до 6 месяцев или штрафом до 300 руб- 
лей, когда дело касается одного батрака 
или рабочего, и принудительными рабо- 
тами до одного года или штрафом до 
-10.000 рублей, если дело касается группы 
батраков или рабочих. 


15 МИЛЛИОНОВ НА БОРЬБУ 
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ 


Пятнипа 25 января 1929 года № 18 (3295) | 


ЖИЗНЬ ВРЫВАЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИИ 


С КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ КАЗАНИ 


ЕстЬ контакт 


Вы знаоте, ков росли богатетва Нобеля, 
нобезызвестного в свое время нефтеиро- 
| мышаенника? Нлибольние дивиденты он 
получал ие в перяод выешего расивета 
производства, а, наоборот, при падении 
его. В 1901 году на ирздириятвях Нобеля 
хобыча, вефти достигла, 00 инллиоп. пудов 
В ГОД, & когда перед войной добыча, спусти- 
лась до 340 мил. пудов, фирма в течение 
года удвоила свой клиитал. Еще олин 
штрих, характерный лая предириятий Но- 
беля. В такой крупной европейской фирме 
не было ни олного инженера-горияка. Там 
работали: первоклассный специалист-ко- 
жевиик, снециалист-лесник и электрик. 

Тая случалось вередко`в каниталистиче- 
ских нредириятнях, —говориз тов. Лядов на 
казанской конференции научных р/лбот- 
ников. Нобель был знинтересован лишь в 
точ, чтобы возможно больше прибавочной 
‹тонмости выжать из рабочих. Вот почему 
он не вуждалея в инженерах-горвяках. Ему 
вутон был инженер-адмивистратор, ему 
нуж'н был биржевой сиекулянт, ловкий 
вредитель, который умел бы лищить добы- 
чи соседнюю шахту. 

Нам нужны сиециалисты другого калиб- 
ра. Нам нужны спезиалисты, которые бы- 
ли бы кровно заинтересованы в успехах 
сониалиетического строительства и своп 
снециальпые познания могли бы увязывать 
с абщим плавом хозяйства. 

С кем же нам сейчас приходится иметь 
дело? Со снепиллистами новой ‹формацин 
иди со специалистами буржуазного толка? 

— Еще очень недавно, Когда приходи- 
лось нашему бралу, старому коммунисту, 


Начальних Глознзукя то8 . Ладов 
о 


конкретно об этих залачах. Оп сказал: 

— Татарекля республяка приступила к 
коренной реоргавизаиии сель‘кого хозяй- 
ства. Огромную роль вэтой работе должны 


итги в среду научных работников, —раеска- сыграть паши вузы и техаикумы. То же 


зывал тов. Лядов,—мы считали, 
в Чужой лагерь и затруднялись пайти 
общий язык. Продставлялось так, что иы 
шли договариваться с чужими людьми 
о работе, которую необходимо нам выпол- 
нить, Теперь это время виновазо. Мы 
нашли общий язык. Мы чувствуем, что за- 
дачи у нас один и те же. 

Так ли это на самом деле? Может быть, 
это только личные впечатления тов. Дя- 
дона? ; 

Тем, кто участвовал в заселапиях 
вон{еренции, кто слышал многочисленные 
выступления заслуженных деятедей илуки 
и уловил настроение делогатов—подобные 
вопросы не пришяи бы в голову. 

Проф. Самойлов в своем выступлении по 
докладу тов. Лялова признавался: 

— Вее что говоралось тов. Ляловым, 
я слушал с большим волнением. Прежде 
всего, большое впечатл-ние на меня произ- 
вело утверждение о том, что у нас есгь 
общий язык. Да. Мы говорим теперь не 
с чужом деле, а о своем близком, розном 
пам деле. Жизнь врывается в лаборатории 
‘ученых. Ученый должен сталь обществен- 
ВИКОМ. 

— Науку нужно приблизить к жизни. 


что идем | самое и в отношении промышленности. 


Промышленность Татарской  рэспублики 
должна развивалься ва основе местных 
природных богатств. Но они еще ведоста- 
точно изучены. Так, мы до сих пор ве 
имеем точного представления `о запасах 
битуминозного песчалика в районе Шугу- 
ронского гудронного зазода. Связь науки 
й техники с произволетвом — это лозунг, 
скрывающий за собой глубокое жизненное 
содержание. Казанекимя 
лозунг ужо осуществляется на деле. Они 
привимают широкое участие в работе раз- 


личных  варкоматов. Примеров тому 
иного. Недавние дискуссий 06 овио- 
водетве и  дальнойшей судьбе Боя- 


дюжского заво“а прошли при самом актив- 
ном участии наших ученых. 

Мысль о необходимости тесной увязки 
теории с практикой с большой убедитель- 
но тью прозвучала также в выстгилении 
предетавителя  ‘мезсоюзного  инженерно- 
техпиче кого бюро тов. Вишневекого. 

— Техвика претворяет палучные выводы 
в производственные — процессы. говорил 
он. Это елинетво. и преемственность в ра- 
боте для виех очевидны. Нужен больший 
контакт между деятелями изуки и практи- 
ческими работниками. 


Всю изосу научных работников необхо- 
димо вовлечь в социаластичеекое строи- 
тельство, — таков был ос овной тон всех 
выступлений на конференции. И старых и 
молодых научных работников, и беспар- 
тийных, в коммунястов. 

И еще: 

Работа вузов и научно-исоледователь- 
ских ивститутов должна быть тезно ува- 
Зава не только с общим хозяйственным 
планом, но и с интересами местного 
края. 

Тов. Исмаев в своем приветствии от 
имени Областного Комитета партии и пра- 
вительства Татарской республики говорил! 


— Воть контакт!—единодушио и горячо 
заявили делогаты конферзнции в ответ на 
эти выступления. 

Научные работвики Казаин твердо стоят 
на советоких позициях п искренно стремят я 
увязать теорию е и. ктикой. П.ортия и 
власть могут смело расечитывать, что они 
будут имоть со оторочы ваучных работни- 
ков единый и преданный ипролетарилту 

ронт. От имени 600 научных работ иков 

азанп коиферэизия под бурные и долго 
весмолкаемые анлолисменты просила т. Ля- 
дов» оередать иривет Обществу старых 
большевиков. С. Ар. 


09203500520099020558022353562802002020020508003508930:0089 


БЕРЕЖНЕЕ ОТНОСИТ: С1 ! 
К ЖЕЛЕЗНО :0`ОЖНОМУ| 
ы ТРА СПОРТУ 
МОСКВА, 24. (ТАСС). Председатель 
Совнаркома Союза и СТО т. Рыков об- 
ратился иедавно ко всем ведомствам с 
указанием на иоключительную важиость 
бережного отношения к железнодорож- 


ному транспорту и на веобходимость 
экономного и планового его использова- 


ния. Как отмечает президиум ВСНХ СССР!. 


в приказе всем главным управлениям и 
трестам, практика первого квартала по- 
казала, что в осуществлении этой важной 
меры хозорганы не проявили еще долж- 
ной энергии. ВСНХ предлагает поэтому 
уделять вопросу рационального исполь- 
зования транспорта исключительное вни- 
мание. Хозорганы должны усилить рабо- 
ту по своевременному выявлению разме- 
ров подлежащих провозу по железнодо- 
рожным путям грузов как по районам, так и 
по времени; проводить в погрузках боль- 
шую плановость и равномерность; уси- 
лить завоз товаров до начала снежных 


МОСКВА, 24. (ТАСС). В 1928-29 году | Заносов; шире использовать дни отдыха 


отпускается по РСФСР на борьбу с без- 
работицей 15.175.000 рублей. 


НАКОНЕЦ-ТО ПАЛИ ТВЕРДЫНИ 
САРМАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ 


Номбинатор Камалов 


В Сармановской волости, Челвинского 
кавтона, жил и р.ботал много лет подряд 
вародный сулья Камалов. ь 

Чив не маловажный, а в условиях Ве: 
лости—даже большой. - < 

Не влаваясь в сокровенные тайники су- 
дейской души и тонкости столь замеча- 
тельной личности, отметим, что праведный 
судья Камалов волей судеб сам попал на 
скамью подсудимых. 

Баистательно у судье. предчявили целую 
серию тяжких и совершенно неовиоримых 
обвинений. Но если хорошенько  разо- 
бралъься в „деятельности“ Камалова, то 
ему можно было бы пред‘явить во край- 
вей мере половину статей, собранных в 
Уголовном Кодексе. 

Внрочем, оставим это на совести тех, кто 
судил Камалова. Познакомим лучше чита е- 
ая с отдельными моментами жизня и лдея- 
тельности этого замечательного. человека. 

Беднячка Калпаева, развелась с мужем. 

Получивииося на почве рзвола нелора- 
зумения потробова. и сулебного вмешатель- 
ствл, и Каплева обратилась к. предотави- 
телю советского иравосудия—Камалову за 
похощью. Камалов сказал ей: 

а — По таким делам принимаю только 


Шлева, ничего плохого’ не подозревая, 
пришла в назначензый час, вечером на, 
квартиру Качалова. Праведный судья ла- 
сково иринял просителонииу и обещал ей 
все устроить, при условии, если Кашаева, 
согласится на... сожитэльетво. 

Положение Кашаввой было безвыход- 
вым, и ой пришлось согласиться... 

Позлно вечером, стиенув от обиды зубы. 
титательно сирятав в платок лицо, Калшаюва, 
сбежала с лосенки Камаловскаго дома. 
Было пустынно и тихо. Капабва уехала 
доУой, но через несколько дней у себя в 
доле ова, встретила, вежданного гостя. 

— А, Камалов! - 

Сулья жил у Кашаевой несколько дней, 
удовлетворяя свои прихоти, и иривудил ей 
Фботанные 60 рублей. 

Ка паева получиза доньги и не раз после 
этого расок»зывала, каким „енособом“ в 
нарсуле выносят приговоры... 

амалов иривольно живет нь квартире 
У сармановекого кулака, белогварлейца 
Талямут инова, и в знк своей нскренной 
дружбы к хозянну добивается восстано- 


взения его в правах. Как сам Камааов вы- | виаегилми. 
| пеправдом дают спепиальный отпуск домой, | 


раждетея, всо ото ош продёлал черзз „выс. 


птую инстанпию“. 

Хлебозаготовки, ках известно, в прошлом 
году п’оходили не 6ез трудностей. Время 
было горячее. При’аось пуетить 107-ю 
сталью. В эти дни, как и во всех уголках 
Советского Союза, в Сармавовской волости 
выявляли злостных спекулянтов. ГЦУ за- 
держало здесь братьев Нигаметзяновых и 
Таишева—знаменитых спекулянтов-сырьев- 
щиков. Составизи акты, собрали соответ- 
ствующий материал, уличающий их в ире- 
стунлении, и дело направляют в вародный 
суд. Судит Камалов. Нерязрывные узы свя- 
зи с кулачеством заглушили у судья чув- 
ство революционной справедливости. 

Милостью Камалова сиекулянты оправ- 
даны. . 

В Сармановской волости беднота твердо 
помнила; 

— С богатым не судись. 

Блюститель революционной законности, 
Камалов, находясь в постоянной связи с 
кулачеством, решает делл в пользу того, 
кто лучше угостит. Бедя, всли вулья Ка- 
малов в дурном настроении. Судебное елел- 
ствие заканчивалось, и судья, показав ©10- 
рящим сторонам свою слину, 
больше ве показывался. Никаких решений 
в этих случаях не выносилось. Бывазо, 
олнако, и`хуже! В канцелярию суда посту- 
иали крестьянские жалобы, судья деловито 
клал их под сукно и говорил: 

— Разберу на досуге. 

Но, вследствие большой перегружениости 
по части пьянства. у работяги пе шаходи- 
лось досужего ‚времени. и более 600 кре- 
стьянских жалоб остались в суде неразо- 
бранными. 

Из всего этого явствует, кзкую социаль 
ную оцасность представляет Камалов. 

Но, как видно, этот перечень (кстати, 
еще во полный) преступных дел Камалова 
оказалея не убедительным для пре етави- 
телей Главсуда, ирисудивших малова 
всего-навсего к 1/2 годам заключения. 

Так ли судят престуйвиков, ди-кретити- 
ровавших вглазах всей волости советский 
вул, —скажет нам прокурор. А пока—дал: 
ше, к теме. С 

Пышные» проводы 
и торжественная встреча 
Обыквозенным ирестуинякам тотчас-же 


после суда’ предлагмот свертывать чанатки 
| я пегеселяться на житезьство в исправ- 


уходил и! 


и праздников для погрузо-разгрузочных 
работ с тем, чтобы максимально сокра- 
тить сроки нахождения подвижных со- 
ставов на запасных путях и т. д. 


НА 30 ПРОЦЕНТОВ СОКРАТИТЬ 
_РАСЗОДОВАНИЕ БУМА:И 
8 КАНЗЕЛЯРИЯХ 


МОСКВА, 23. (ТАСС). Коллегия НК 
РКИ утвердила правила экономного рас- 
ходования бумаги.Согласно этим правилам 
все государственные и кооперативные 
учреждения и организации должны сок- 
ратить в 1928-29 году фактический расход 
всех видов и сортов канцелярской бума- 
ги не менее, чем на 30 процентов, по 


сравнению с фактическим ее расходом! 


в 1927-28 году. Для этого в месячный 
срок они должны провести ряд рациона- 
лизаторских мероприятий; установить уп- 
рощенный порядок переписки между уч- 
реждениями и внутри их. 


ея 


ЗАОЧНЫЕ С.-Х, КУРСЫ 


МОСКВА, 23. (Роста). Коллегия Нарком- 
зема поставовила образовать при совете 
по сельско-хозяйственному ‘образованию 
бюро заочного обучения по сельскому 
хозяйству. Бюро поручено в срочном по- 
рядке организовать заочные курсы для 
крестьян по важнейшим отраслям сель- 
ского хозяйства. с 


учеными этот | 


Свет и тени 


Казалсная секция научных работников 
об‘единяет 602 человека. Она призвана 
всесторопие обслуживать ивтересы атих 
работников, держать тесную, живую связь 
со всеми научными учрежделияыи. Труд- 
вая и сложная работа. Но за последиий 
год в ней чувствуется заметный едвиг. 

С локлалами о леятольности казанокого 
ыы секции выступяли— председалельбюро 
т. Веколин и ответотвенный секретарь— 
т. Алуф.` Этим докладам предшествозал 
доклад т. Канчезва о работе центрального 
бюро. Прения по всем трем докладам проис- 
ходили одновременно, —это еще ярте вод- 
Уеае свет и тени в работе секции. 

‚ Секция за последний год внимательно 
присалушивелась и присмалривалась, что 
делалось в СССР, и сумела, активизиповать 
основную массу научных работников 
вокруг злободневных политических и эко- 
номичезких вопросов. Секция развернула 
значительную  культурно- росветительвую 
работу, принимала деятельное учаетие в 
обсуждении произво отвенвых  вонросоз, 
стоящих перед высшей школой. Но все эти 
положительные стороны ‘на или скуцое от- 
ражение лишь в сухих пифрах отчетвых 
докладов. Главное внимание докладчигов 
и выступавших в прениях было в00ре4о- 
точено па нелосталках. 

Особенно резко. подчеркятают делегаты 
конференции слабую свазь бюро с вузами. 

'Гов. Шварн оворит: 

— Бюро заслушивают доклады правлений 
вузов, но своих выводов 00 ним часто не 
деллот, а если п иринималтся те или ивые 
резолюции, то секция не следит за их ры- 
цолвением. 

То же самое отмечает тов. Зейлигер. 

— На плечи секции ложится большая 
задача в связи в рациовализацией вузов- 
ской жизни.—указызиет т. Сегаль. Очень 
многое в этой работе будет зависеть от 
того, насколько тесно свяжется севгия 
©0 студенчеством. 

Тов. Чебоксаров вопрос о связи во сту- 
денчеством ставит на практическую ночзу. 

— Ст. денческие научные кружки, ко’о- 
рые сушествуют при всех вузах, должзы 
найти поддержку со стороны — секции. 
Иногда секция могла, бы оказывать им и 
материальную помощь,-—говорит тов. Че- 
бокеваров.—Часто этим кружкам бывгет 
необходимо 10-20 рублей на неотложные 
вужды, в они не хогут их доеталь. 

Много внимания уделила конферонпия 
работе ереди молодых ичучных работни- 
ков. По единодушному мнению, секция не 
омогл» налалять восииталезьную работу 
среди молодежи, & ев пе так-то мало в ва= 
учных учрежаениях Казани. Во воех па= 
ших вузах насчитывается до 35 асиирен- 
тов, но ли'ь 10 человек из них имеют 
связь с секцией. 

Рад делегатов: тов. Лурия, тов. Пучков и 
др.—выдвинуди вопрос о том, 
распределении пособий сокция принимала 
в расчет нужды мололых научных работри- 
ков, неносредственио свя анные в комзн- 
дировками, печаланием научных трудов и 
т: дЬ 

Тов. Линецор отыечает неравномерность 
при распределении заграничных команли- 
ровок между высокок-алифицарованныли 
й начинающими нзучными работниками. 
Так. вынче Казань имела 12 научных ко- 
мандировок за гранану. Из них У комал- 
дировок было и’ едоставлено ирофе-сорам, 
тогда кн в об'цей масоз члонов вокдаи 
последние составляют лишь 98 чезовек, 

Тов. Викторов считают необходимым 


НЕО ХИ ОБЛАСТНОЙ ИАТКОВОЕЗЕНЩИИ 


ПО ДОКЛАДУ ЦИК-РКИ 


Заслушав доклад тов. Лычева о работе 


ЦКК -РКИ за истекший отчетный 
год, ХМ областная  партконферен- 
ция  недиком и Полностью  одоб- 
ряет политическую линию и ра- 


боту ЦКК-РКИ, как в деле сплочения и 
укрепления единства рядов партии, так 
и в области борьбы за лучший, дешевый 
и четко работающий государственный 
зппарат и констатирует, что ЦКК: 

1) Принимала все меры идейного воз- 
действия на рядозых членов бывшей оп- 
позицин с целью возвращения их в ряды 
нашей партин и вела решительную борь- 
бу с остатками троцкизма, 

2) Своевременно совместно < ЦК ВКП(б) 
предупредила партню о нарастающей 
правой опасности и примиренческого к 
цей отношения. 

3) Вела достаточно энергичную борьбу 
с болезнатными явлениями-в рядах пар- 
тии. 

4) Приняла ‘своевременные и необхо- 
димые меры по очистке советско-хозяй- 
ственного и ‘кооперативного аппаратов от 
социально-чуждых и разложившихся эле- 
ментов. 

5) Конференция приветствует меропри- 
яткя ЦКК в ЦК по генеральной чистке 
партии от‘примазавшихся, разложивших- 
ся и обюрократившихся элементов и счи- 
тает, что к проведению чистки необхо- 
дДимо приступить в первую очередь в 
деревне. 

6) На основе правильного осуществле- 
‚ния лозунга партии о самокритике со 
стороны широких партийных и беспар- 
тийных масс ЦКК и РКИ зовлекли широ- 
кие массы рабочих как в работу орга- 
нов ЦКК-РКИ, так и в рационализацию. 
производства. 

В дальнейшей работе ЦКК и РКИ ХМ 
областная Татпартконференция обращает 
внимание на следующие мероприятия: 

1) Не ослаблять и в дальнейшем борь- 
бы за ленинское единство партии. 

2) Продолжать твердую и решительную 
борьбу с болезненными явлениями (пьян- 


чтобы ири!| 


ством, растратами, связью с чуждыми 


элементами, извращениями классовой ли{ 
нии в работе и др.). й 

3) Предстоящие перевыборы советов 
максимально использовать в целях очи- 
щения от чуждых, обюрократившихся, 
разлажизшихся элементов. Одновременч 
но необходимо издать жесткий закон, деч 
лающий невозможным перебежку недоб+ 
рокачественного. элемента из одного учч 
реждения в другое. 

4) Отмечая, что недостатки нашего с0® 
ветского аппарата зависят не только от 
лиц, но также и частично от несовершен- 
ства самой системы построения совет 
ских органов, просить ЦКК в деле улуч- 
шения сов. системы широко использо- 
вать имеющиеся у наб исследовательские 
учреждения (Имхтитут Советского Стро- 
ительства при Ком. Академии, Институт 
Красной Профессуры н т. д.), давая им в 
плановом порядке определенные задания 
по улучшению н усовершенствованию с0- 
ветского аипарата. 

5) Конференция обрашхает внимание НК 
РКИ СССР наз необходимость изжития па= 
раллелизма при проведении всякого рода 
крупных обследований со стороны цент-} 
ральных органов, добиваясь большей плач 
новости и контакта в работе. Е 

6) Необходимо, чтобы оргивструктер- 
ский отдел ЦКК наладил более полное 
руководство работой местных КК и в 
частности ввел в практику созыв перио- 
дических совещаний работников КК-РКИ 
мест для учета и обмена опытом их ра- 
боты. :- { 

7) В связи с большими задачами, поа- 
ставленными перед ЦКК и РКИ, област- 
ная партийная конференция предлагает 
всей Татарской организации, всем членам 
партии оказызать КК и РКИ всемерную 
помощь по выполнению стоящих перед 
ними задач. >. 

8) Конференция считаег, что при газе= 
те «Правда» листок РКИ «Под контролем 
масс» весьма ценен и на нем необходимо 
сосредоточивать большее внимание труз 
дящихся. 


ПО ВОПРОСУ 0 ЯНАЛИФЕ 


Конференция считает, что в настоящий 
периол, когда в стране диктатуры проле- 
тарната трудящиеся массы всех нацио- 
нальностей под руководством’ ВКП) 
проводят в жизнь боевой лозунг о куль- 
турной революции, — переход на яна- 
лиф является решительным шагом впе- 
ред, имеющим глубокое политическое 


и культурное значение и  обеспе- 
чивающим более ускоренный темп 
поднятия культурного уровня та- 


тарских трудящихся масс ТР. 

Татарские рабоче-крестьянские массы, 
а также революционная часть татарской 
трудящейся интеллигенции, понимая все 
значение явалифз, в своем абсолюном 
большинстве оказались на его стороне, 
благодаря чему борьба за яналиф в Та- 


тарской республике вылилась в действи- | 


тельно массовое революционное движе- 
ние. Поэтому оформление движения За 
яналиф правительством ТР явилось свое- 
временным и правильным шагом, вполне 


увеличить длительность командировок, 
тов. Лурия ‘указывает па. необходимость 
увеличения числа внутренних командиро- 
вок, которые в повышении квалирикации 
вровинциальных работников играют гро- 
малную роль. 

Тов. Бурлянский свосвременно поставля 
воирос об организации научного трула. 
Ов ссыдалея на пример Ленинграда. г1е 
вокойвый проф. Бехтерев_ сделаз очень 
многое в этой облавти. В Казани. большой 
калр высохокналифицированных научных 
работников; они имеют богатейший оцыт, 
но для того, чтобы передать этог онит 
начинающим работникам, секция ничего 
не предириняла. 

Всесторонпему обсуждению подвергли 
делегаты конферениии воироеы культ.-про- 
светитольной рэботы. Облюе мнение таково, 
чт» методы работы необходимо в корне из- 
| мевить. Это осезенно выпукло отметил тов. 
Бродозекий, который находит, что в сга- 
рых организалионных форьах культрабо’”а 
секции далыие не может развиваться. За- 
служивает внимания предложение тов. 'Фэ- 
дорова. ‘)в предлагает секции, во причеру 
Харькова, Одеесы и др.гих крупных горо- 
дов, организовать вечезиие техвикумы для 
проевещенцев и приступить к организанея 
ваучно-нонулярных лекций”вне Казани. 

Указания лел‘гатов конферениии изизи 
отражение в примя»ой ко пререниией: резо- 
люций. Одним из нентральных пувктов ре- 
золюпии явился вопрос об участии секцреи 
в осуществлении решений п»авительства и 
партии о подготовке специалиетов. 


чтобы весоло, в кругу друзей, провести 
последние денечки. + . 

Свое пребывание в Сарманове осужден- 
ный Камалов использует но только для 
воаелья, но И для „ашелляции“ к крезтья- 
вам на ноиранильное решение суда. 

Из-шод пера Камалова быстро выходят 
не’колько „крестьянских приговоров“, в 
которых „белняки“ выражают искреннее 
соболезнование обиженному сулье и просят 
Главсул смягчить меру наказания. 

В общем Камалов оргамизовал для себя 
не плохие приговоры и блестящие отзывы 
о себе, как о преданном работнике, за 
подписью зажиточных и приятолей-крестьяв 
из восьми деревень. Вее это обходилось 
но без благословения секретаря волкома 
партии. 

Окончив свой „личные дела“, осужден- 
ный Комалов собирается ехать в Казань, 
то 6 о ждут серые, нелриветливые камеры 
исправдома и зеленая тоска. 

— Рылайте!—е ужасом говорили прия- 
тели Камалова. 

Но всего трогатольнее оказался банкет, 
ее в честь от‘езла бывшего судьи. 

строители его: „селькор“ Яхин, комсомо- 
лей Ганезв, учитель Ишалин и коошера 
торы - Вахитов и Амаваев. 

1рощальшые речи. тосты, рекой хилось 
ВИНО... 

Но в самый разгар веселья Камалов 
разрыдялся: : х 

— Друзья! Какой я несчастный... 

Умиленные лица присутствовавших на- 
хмурнлись; плакать хотелось и рыдаль... 

— Нео унывай! Пока мы живы —ты обес- 
печен!—кричали, тронутые мольбами Кама 
лова, друзья 

Чтобы показать свою преданно-ть Кама- 
зову, участники здесь-же провели „са 
мообложение“ |: пользу от‘езжаю- 
щего судьи. Кто трешну выбросил, 
кто пятерку, & член вика Малдьяров це по- 
жалел лаже двух червонтев. > 

Настоящие проводы Камалову, однако. 
устроили лишь наз.втра. Др зья` предио- 
лагали придать их ввирокий общественный 
характер. У каж‘ого лома должны были 
выбросить траурвые флаги и день от’езла 
сульи-——об‘явить лнем траура. К сожалению, 
эта оргинальная ицоя но претворилась в 
ЖИЗНЬ. Ограничились почему-то лишь тра 
урвой процессней до дерепни’ Языково на 
двух парах жоопера”ивных лошадей. 

В Языково участники проводов зэлили 
свое горе водкой, ‘плакали, били посуду и, 
проетясь с судьей, отиравились домой. 

Камалов в Челнах, Но п здесь ему пе 
дают скучать. Один из видных местных 
работников Минзиханов Х. трогатезьно 
встретил судью и купил ему даже билет 
второго класса хо Казани. 


дом. Ка алоз-же пользуется особыми  ифи-, 
Ему почему-то перед уходом в 


Совсем не как престхиник Камалов ехет 
отбывать тюремное заключение. Но при 
вбем этом странным кажутся нам несколь- 


ко обстоятельств. ^ ЕЕ В присутствии мужа Аманаев.о изнз- 


Первое —булучи в прехварительном заклю- 
чении, когда недопустимо было общение 
Камалова с приятелями, он, при сохейст- 
вии Минниханова Х., получал отпуск, что- 
бы гулять и лаже иБянствоваль. 

Второз — будучи осужденным, Камалов 
пользуется озобым отнуском. 

Третье—едет в Казань без стражи. 

Четве'тое—к услугам осужленного ока- 
зывается автомобиль, предоставленный ему 
казанскимя друзьями. х 

По поводу иослелнего Камалов успел 
зообщить уже на родину: 

— Видали! Даже осужденного, меня вотре- 
чают не как-нибудь, а на автомобилях. 


Тайна дерэвни 
Муртыш-Тамак 


Далеко затерявшаяся в снежных полях 
Сармановской волости, дер. Муртыш-Тамак 
храпит.в себе великую тайну. 

Открыть "ев удалось случайно, когда ме- 
стнмм органам пришл:вь снова вернуться 
к делу Камалова, Дополнительно выясни- 
лось, что, судебные пошлины были не оло- 
хим источником веиродвиленных лохохов 
сармамовекого судьи. Камалов „заврихоло- 
вал“ в свой карман около 1500 р. казен- 
ных денег. `Раосслелование этого дела 
вокрыло совзршенно и’ключительную каф- 
тину жутких преступлений, оставпихся не 
раскрытыми ло иФелелнего втуемени. 

: относится ‘к далекому 1921 году, 
В деревне Муртыш- Тамак пропало 5 
пудов семфондовекого зерна. О про- 
паже евозвременно информирован был 
вик, и на место преступления немедля 
выехали прэдоздатель вика Аманаев и 
член вика Батырин. Председатель сельсо- 
вета к их приезду успел уже задержать 
и цосалить в амбар болняка Фархитдннова 
Зайни, залолозренного в краже. Метод до- 
проса престуивика членами вика был ре- 
шителен и прост. Так, например, Аманаев 
бих чем попало Фархитдинона, другие по- 
могали ему. Билв до тех пор, пока белня- 
та не потерял сознания, А потом, не 1ол- 
го думая, блюстители порялка решили 
применить к престу иику самую мучитель- 
ную меру наказания: 

— Закопать живьем! 

Не важно, что ‘престуиник искренно до- 
казывал их раное свою неновинность. 
Властв оказались неухолимыми, и решение 
их непоколебимо. 

Пока излевалиеь над бедняком Фархит- 
линовым, к амбару, не подозревая нячего 
худого, подошла его жена. У Амаваева 
заблестели глаза, забегали, как ртуть на 
веровчом месте. 

Фархитлинову затащили в амбар. Все 
вышди. Остались лишь трое: избитый ло 
полусмерти Фархитдинов. предсел. вика 


силовая ее, насмешанно и ядовито приго- 
варивая при этом: 29 

— Смотри, Зайни, что я делаю с твоей 
женой! ы 

Тем временем к амбару полали подвогу 
и сольнсполнитель Гилязетдинов грубым 
басом рычал: 

— Выносите! Ложитс на телегу, живьем 
похороним! 

Фархитлинова повезли хоронить. Чтобы 
дать возможность мученику „я купить“ по- 
ред смертью свои грехи, приглашен бьл 
член профсоюз» бывший мулла— учитель 
Газизов. 

Фархитдивова закапывают в зарапее 
приготокленную яму. И на всю эту жуг- 
кую картину присутствующие смотрят спо- 
койно, Кас на должнов, 

Когла, сырая земля облегла живот и но- 
ти Фархитдинова, сзертник с усилием ти- 
хо цростонал: 

— Хороните, но я не украл семена... 

Кло-то из нрисутствующих сказал: 

— Отцустим его! ` 

Наноловиву ушедшего в загробный мир, 
Фархитдивова откоиали и отиравили до- 
мой. 

„Начальство“ же проследовало на кварти- 
ру пролселалеля, чтобы там отдохнуть и 
выпить после тяжких трудов. 


соответствующим требованиям широких 
трудящихся масс татар. 

Если в иззестный период яналиф встре- 
чал бешеное сопротивление со стороны 
части татарской трудовой интеллигенции, 
подпавшей в данном случае под влияние 
буржуазно-националистических элементов 
татарской генции, -— в настоя- 
щее время бывшие в “блпозиции к япа- 
лифу’ люди решительно отмежевались 
от принципиальных взглядов — против- 
виков яналифа. Этим самым устраняется 
одно из препятствий, стоявших на пути 
осуществления яналифа. 

Конференция, одобряя политическую 
линию Обкома в `этом вопросе и с 
удовлетворением отмечая создание бла-’ 
гоприятных условий, необходимых для 
безболезненного перехода к яналифу в 


ТР, предлагает вовому — составу 05- 
кома в дальнейшем приввмать ре- 
шительные меры к проведению 
яналифа в жизнь с тем,  что- 


бы окончательный переход был за- 
кончен в течение ближайших двух лет 
(1929-1930 г.). 

Основными мероприятиями, обеспечи- 
вающими пеобхолимый темп работы по 
окончательному переходу к явзалифу в 
- указанный срок, должны быть: 

1) максимальное и первоочередное 
внимание к делу проведения ликвидации 
неграмотности ‘на яналифе среди уже 
грамотных на старом алфавите трудя- 
щихся-татар, проводя ‘ряд государствен- 
ных мероприятий в`этом направлении, 


| 


в роде открытия ‘спениальных лик« 
пунктов для обучения яналифу жит 1 
и привлекая к этому делу общественные 
силы и средства. В этих целях должно 
быть обращено самог серьезное внима- 
ние на усиление партийното руководства 
работой местных организаций общества 
яналиф, особенно в деревнях, так же 
должно быть обрашено серьезное внн- 
мание на привлечение профсоюзных, 
комсомольских и дф. общественных ®р= 
ганизаций к этому делу; 

2) конференция обязывает всех товач 
рищей-татар — членов партия и комсоч 
мола в течение 2-х месяцев ликвидиро“ 
зать свою неграмотность на яналифе, 


предлагая новому составу Обкома брга-‘ 


низовать необхолимую помощь этим то- 
варищам и установить соответствующий 
контроль над выполнением настоящей 
директивы конференция; ь 

3) немедленный и полный перезод н 
яналиф обучения грамоте в обычных 
ликпунктах НКПроса и др.; 

4) максимальное усиление яналифа в 
учебных заведениях и других просвети- 
тельных учреждениях ТР в этом же году. 
и полный переход к янзлифу в таковых 
с начала 1929-30 учебного года; 

5) постепенный переход к яналифу в 
области издательства и пезати и макси- 
мальное обеспечение ‘уже растущего 
кадра грамотных на яналифе трудящих- 
ся-татар соответетвующей литературой 
на новом алфавите. В этих целях необхо- 
димо выделить фяд периодических изда- 
ний на татарском языке, которыв немеде 
ленно должны быть переведены На” яна- 
лиф, и обеспечить максимальный про- 


‚цент для яналифа в производственном 


плане Татиздата- и других издательств 
Татарской республияй е 

6) немедленный перевод на яналиф 
внутреннего делопроизводства во всех 
советских, кооперативных и обществен- 
ных учреждениях и предприятиях ТР 
и принятие соответствующих мер к пол- 
ному переводу на ячалиф делопроизвод- 
ства в этих учреждениях и предприятиях 
в течение двухлетнего срока. 

Отмечая недостаточно внимательное 
отношение со стороны местных, партий“ 
ных организаций ТР к вопросам резлиза- 
ции яналифа за прошедший период, кон- 
ференция предлагает всем парторганиза< 
циям в дальнейшем уделить внимание 
этим вопросам, обеспечив надлежащее 
руководство проведению в жизнь янали- 
фа на местах. 


визация. Не безызвестны были они и мно- 
гим кантонным работвакам. Однако, Ама- 
налв`10 последних диеа продолжал злни- 
мать пост руководителя сельхозкоопераций 
волости, а Батырщив все гыше поднималел 
ио выдвиженческой лестнице. 

Нерзрывная цепь преступлений в Сар- 
манове тяпулась долгие голы, крепко евер- 
тываясь в запутанный узел. И распутывать 
его сейчас приходится с большим трутом. 

Предетавим внимавию читателей несколь- 
ко характеристик. 

Батыршин. Член волисполкома, участник 
знаменитаго нагилия над муртыш-тамак- 
ским бедняком. впоследствии фивинопектор, 
зав. кантфинотделом и член бюро кант- 
кома. 

Удачное совместительство подыскал себе 
этот замечательный работник. В 1/24 году, 
работая в Сармавовском вике, Батыршин 
‘состоял олновременно совладельцем круи- 
вой мольнины и поддерживал свазь © ку- 
лаикой артель. 

Не под. шайте, “что имя  ответотвен- 
ного работника Батыршипа значилось 
в какихя@ибудь назоговых списках и про- 
чих зокументах, недоставляющих радости 
частнику. 

Балыршин дойствовал хитрее, Чтобы 
скрыть свой дела от окружающих, он ве- 
дет вое коммерче-кие операиии от имени 


Тем временем извасилованная —Ам:- 
вазвым жена ‘Рархитлинова успела убо- 
жать из арестнаго помещения и, придя 
домой, застала там полумертвого мужа. 

Не тумайть, зто этим окончилось издо- 
валельство представителей вика нал Фар- 
хит\шновым. Не прошло и чаюз, как явился 
| старший но охране Курчобаюв -и потребовал 

| Фару заинову к Аманзеву для дополни- 
тельного доироса. Фархитдинова нокорво 
пола, на „допрос“. Удалив всех из кох- 
|наты, Амаваев, грозя револьвером; вто 
{рично изнасиловал ев. Следуя ирвзеру 
начальства, Фархитдинову изнасиловал п 
 Курчебаев, когда вел ее темной удицей 
домой. 
| Вся эта картина жутких преступлений 
относится к 1321 голу, но она осталаеь 
неизгладиной в памяти крестьян деревни 
Муртыш-Тамак, 

Вее хранилось в тайне, так как все про- 
стуиники до-самого по’леднего времени 
занимали в вогости, или в кантоне, отве’- 
} отвенные посты, 

Говорят, что в 1924 году кто-то возбуж- 
| дал дело, но ио неведомым прячинам ово 
| было прекращено начальником волмилиции 
| Ганеевым, не без ведома, конечно, вантои- 

ных работников. 


Е Свистоплясна жулинсв 
и кулаков 
О преступлениях руководителей Сарчае 


своей жены Сзиды Хаваньшиной. 

Права, члена вика Батыршив использует 
в лолжной море. Позогает, нааричер, ку- 
лакам, предоставляет избирательные права 
свое.у от у—крупному торговцу. То же де- 
лают Валидов и Давлетшин, „р 9@ тавляя 
право голоса, отцам-спекулянтам-барышни- 
кам. 

Проделки сярмановской братии проходи- 
зи. конечно, © ведома секретьря волкома 
иартни Гильмавова. Последний расс, ждал 
зав: 

Вее мы под богом ходим, кто без 
греха... 

Действительно, если присмотреться, то 
‘трешки ирилиили и к Гильм нову. 

Случилось ках-то про слым детом при- 
быть ГильяАнову в дер ввю Чукмарлы, 
чтобы умирить председателя П. 0. Вахито- 
ва, и знакомого уже нам ›улью Камалова, 
избивших друг другая в пьяном виде. 

Без нескольких бутылок русской горькой 
секретарь викак ве мог разобраль это 
дело. 
` Довихись до того, что крестьяне захгово- 

или: 
> — Вон начальство тоже не прочь вы- 
пить. 2 

Эти разговоры дошли до елуха соекрета- 
ря. Не стерцел Гильманов и потребовал 
пролетавить для распразы к нему „клевет- 
ников“. 

Выпивка у Гильмлиова, быда явлениом 


Анзнаев и охваченная страхом Фархитди- | новокого вика знала волостная парторги | обычным, узаконенишм, 


Но еще более жуткие факты рисует про- 
верка коо'еративного и советского аииз,- 
рала Сармановекой волостя. 

АгГонтами но Хлебо агот›вкам служал ку- 
лаки Шакигзяновы. Членами  нравления 
Старо-Кашировекого н многих. других ко- 
опер тизов состоят кулаки, лишенные из- 
бирительных прав. 

| сельсоветах спяошь ‘и рядом царит 
куладкое засилье. 

Не видно было и проблесков активности 
бедноты, ущемленной кулачеством и разло- 
жившииися совотекими зботчиками. 

Работа, среди батрачества, и бедноты не 
велась. Зато блазкенотвовля кулак! 

На отчетном собрании кантисполкома в 
с. Имянове нрисутетвовавшие батраки и 
бедняки уливленио перегля ывались, когда 
представитель из кантона настойчиво тре- 
бовал выступать в прениях и открыто го- 
ворить о не‹остатках в работе” организа- 
ции, К м нриглалнениям имяновсьая бех- 
нота, неиривычна, так как  предеедателем 
с ‘льсовета издавна состоит здесь кудак и 
всей деревней верховолят богатеи. 

В Изанове и в других деревнях Сарма- 
вов ‘кой волости нз существовало советской 
власти, 


*& 


Как случилось, что в течение долгих лет 
тщательно скрывахиеь от глаз правосудия 
велич.йшие простунаения в Сармановокой 
волости? 

Очень просто. 

— Сархановские 
пристуцны. 

И, действительно. патриотами сармаловцы 
оказались необычайными. Попадает кто- 
нибудь из них в кантон и тянет 693 конца 
эсвсих“ на вылвиженио. 

Кое кто лелал понытку перерезать коль- 
`цо тяжких превт. олений в Сариановской 
волоста. Но борьба, была нопосильва. Сар- 
маново находилось под креинкой защитой 
кантона» 

Сармановская волоеть была неуязвама. 

Пер`выборвая камиания советов дала 
хорошую вегяску творцам сарманонских 
художеств. Кропной метлой выметают 
ссйчас из сармановских орг.низажий всякий 
мусор и чуждый элемент, # 

Непристунсая до сих пор Сармановская 
волость ваконен-то паза/,. 

Когда пишутся эти отроки, многие герои 
сармановекой эпонен разделяют  вульбу 
судьи Кам ‘лова. Но мпвогио и посейчав 
запимают ответетвенные цосты, 

Батыршин ‘заведует кантфинотделом в 
Бугульмо. Е 

_Др.тие разбреливь в лазьтие края. Но в 
нат век плра и олектряче тва нетрудно 
досталь их даже изоалнах отдаленных угол 
ков Союза. 


твордыни были н6- 


Наб. Чедвы. Мих. Еселев. 


> дований и раздать памятки. Стенгазете 


_—_ Пятпица, 25 января 1829 гола № 18 (3285) 


С ОТЧЕТЕШЫХ СОБРАЕШЯ ГОРСОВЕТА 


КРАСНАЯ ТАТАРИЯ 


ны 
№ 


ЧТО НИ СОБРАНИЕ ТО ДЕСЯТКИ ДЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 


„ЗАРЕЧНЫЙ РАЙСОВЕТ— 
СТАРШИЙ ДВОРНИК" 


«Кожзазод им. Левина) 

В лень отчетного собрания на заводе 
работало 724 человека, а на собрание ави- 
ось 827. 

Кожзавод лал 98 прок. явки, 

Доклалчику тоз. Ефремову советы „Крас- 
вой Татарин“ ве помогаи. Попрежнему в 
Ххоклале’на протяжении полутора часов мель- 
кали достижения. 

И поэтому не удязнтельно, что рабочие, 
товоря о нелостатках, появеля под „само- 
критику“ и докладчика. 

— Ты вот говорниь, у нае все хоро- 
шо—Университет первый в СССР. Пирк— 
иервый в СССР, мост, который еще не 
постровн—первый в СССР—второй в мнре... 
А вот ты чего о бюрокрахизме о нашем не 
сказал, он-то у нас который по счету в 
СССР? Чай, тоже первый. (тов. Заваднов). 

— „Красная Татария“ уже отмечала, что 
тов. Е рремов © большой неохотой говорит 
© прочахах в работе. Мы это подтверждаем 
и считаем, что „Красвам ’Гатария“ целиком 
права. (НГварц и Кирсанов). 

— Больницы у нас в хаотическом еостоя- 
ний. Горсовет хвалится, что ‘он построил 
`вовые больницы. А по изшему, лулше ста- 
рые иривести в поралок. Знает ли гороо- 
вет, что в 4-й рабочей больнице больные 
ходят в рвавом белье, а кормат их чуть 
ли пе помоями? 

Основательно досталось райсовету, кото- 
рый, но словам выступающих, является 
старшим дворником, не имея никаких прав 
и свосй сметы. 

— Даже на взмием собрании от райсове- 
та никого нот. 

Не забыли злополучный мергаеовский 
дом, булачную тр.бу и ягодинскую дамбу. 
А когда подо!или к кооперативвым делам— 
посыпались сотни фактов, указывающих на 
ошибки и упущения в работ» КИРК. 

— Не хотим, чтобы частник быа нашим 
ховаронроводником. р 

— Улучшим руководящий › состав мага- 
зипов и прелириятияй ЦИРК путем выдви- 
жения на эту работу рабочих. 

Бурно и горячо говорили о шинкарях и 
водке, 

Тов. Тихонов и ряд других указывали, 
что горсовет закрывает пивные в лавки 
Центроститрта, не принимая в то же время 
решительных мер к растущим нэ но дням, 
а по часам шинкам. Копкретно указывал 
лись случаи благосклонного отношения 
инлиции к шинкарям. 

* 


* 

На собрании выступало 48 ораторов. 
Принято нрезложение, считалощее работу 
торсовета в целом правильной и верной, 
и вменлюшщее в обязанность избиркому 
‘учесть все 48 выстуцаений хля дополнения 
Е наказу горсовета, Юниус. 


НУЖДЫ ЗАБУЛАЧНЫХ 
ПРОСВЕЩЕНЦЕВ-ТАТАР 


Целая груда записок, вопросов, аБтив- 
| ность в прениях - указывали, что забулач- 
ные просвещ-нцы-татары живо интеро- 
с; й го: совета. Они спрашива- 
ли, главным образох, о том, что было сде- 
лано для татарской части города» 

Ивтересовались, когда будет закончена 
сточвая канава с бойпи в Н.-Таларской 
сл., как изятивается квартирный вризие В 
Н.-Татарекой слободе: будут ли горячие 
завтраки лая в'кольпивов-татар и ремонт 
татарских школ; почему татарские детя не 
поналают в чиколы П ет. и почему для них 
нет стипендий; будет ли клуб для детой- 

тар. 
Выступавшие в прениях говорили, 3то 
просвещениев оеобходимо переселить бзи- 
же к школам. Для этого можно сделать 
обмен квартирами между ними в живущим 
в Забулачьи нетрудовым элементом. 

У просвещенаев Ззбулачья ве? опреде- 
ленного дня отдыха, и они просили уста 
вовить его, А. 3. 


ВСЕ ДО ЕДИНОГО НА 
ОТЧЕТЕ ГОРСОВЕТА 


Зрительный зал клуба рабогнвков связи 
переполнев. Столнивишеь у дверей, все 
тянулись к докладчику и чутко ловили 
кажлое его слово. 

Лозунг: 

— Обеспечим стопропентную явку изби- 
рателей ва отчетное собрание горзовета— 
связисты выполнили. Явилось 423 человека, 

Если судить по докладу, работь гопсо- 
вета шла без промахов, без шероховато- 
стей, но дело оботоит иначе. Не везде еще 
все благополучно,—этим начались превия. 

— Мостовые приспособлены только к 
ломко автомобилей. Хотя докладчик и скз- 
зал, что их автобусы бросили ходить, по- 
тому что „мостовые ве приспособлены“, во 
вам, почтовикам, без авто не обойти, 

Выступает рабочий-грузчик. Запинаясь 
ва каждом слове, он дает деловые предло- 
жения. 

Уберите „владинирскую часовню“, 
трамвай около нее залезает чуть не и& 
тротуар. Были песчаствые случай. 

Связиеты выдвинули и свое, производ- 
ственное, 

— Нумерация домов никуда ие годится, 
С письмом ходишь холишь—но знаешь 
куда, деться. В Казани много одноименных 
узин. 

В прениях выступало 26 человек и в 
президиум поступило #0 вопросов, Кроме 
этих воиросов, 60 дельных предложений 
были иришпилевы к протоколу отчетного 
собрания. Тут же поступали в наказы 
вовому созыву городского совета» 

Алек. 3—ой. 


НЕ НАДО ДУТЫХ 
ОБЕШАНИЙ 


По цехам кожзавода „Кзыл Кунче“ за- 
Холго до отчетного ия быда начала 
широкая атитработа. Стенгазета посвятила, 
‘перевыбораз горсовета, целый ряд статей, 
Накануне отчетного рания было 00“ 
явлено сорзвнование на лучшую авку по 
каждому цеху- $ 

— Вызываем на, стопроцентвую явку ма- 
ниннов отделение! 157 
Вызываем отдельный цех! 

— Вызываем контору! - 

Явка была стопронентная: 

Доклад горсовета (т. Телегин) был про- 
ехуан с большаям вниманием. В прениях 
высказалось 15 человек из 1 присутетву- 
юнего. Начали с местных, заводских во- 
просов: Е 

— Надо урегулировать подачу трамвая 
для вечерней смены. 

— У маогих рабочих за последние годы 
заведена скотина: коровы, козы. Но паст- 
бищо воз отлал в ‘аренду частной 
артели. Поолодняя дерет © рабочего за 
настьбу скота, неповильную илалу, 

— Гореовет отобрал дома у нопачей. 
Это—хорошно. Но плохо то, что вебольшие 
домики отбираются в у рабочих. У нас па 
заводе есть рабочий Волежанин. Вот у него 
отобрали халупу нз курьих ножках в две 
комнатки. 

Серьезно, по-леловому обсужлали рабочие 
доклад горсовета. Конечно, не забыли и 
про булачную трубу, про моет. к 

Чувотвовазлась глубокля тревога за у’ 
пешный ход строительных работ, тревога 
за сохранность многих тысяч вароных 
денег, вложенных в это дело, чувствовалась 
горячая тревога за благонолучный исход 
каждого отдельного участка нашей социа- 
листической стройки. И, ваконен, многие 
из выступавших требовали: 

— Будущий состав горзовета пе должен 
обещать вевыполннииого. {В позапрошлом 
году нам пасулили © три коробя: 

— Замостим все окраины, освотим, про- 
ведем водопровод, трамвай в т. д. . 

Но на деле почти ничего не сделано. 
В результате, возникло много горьких, 'не- 
доуменных вопросов. Горсовет должен 
обемать только то, что реально. Это нужно 
‘учесть и при составлении нахазов. 
Г. Берзин. 


ДОКЛАД КОМОМ 


— ›Я к докладу не готовилахь и делаю 
доклад экопромтом“,—заявила, член го!’со» 
вета т. Чистова, выетупая © докладом о 
работо горсовета на собрании избпрате- 
лей 12 участка. Цоклад вышел скохкан- 
ным и совершенно не обрисовал работы 
горсовета. 


ыдво итти к избирателям, не полгото- 
вившись к таколу серьезному докл 


ПРОВЕРЬТЕ. СВОЮ. ГОТОВНОСТЬ 


КОЖЗАВОЦ ИМ. ЛЕНИНА К СМОТРУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ 
НЕ ПОДГОТО?ИЛСЯ, НЕ ПРОВЕДЕНЫ БЕСЕДЫ С РАБОЧИ“ И, С ОЛОЗДАЧИЕМ 
ВЫЙДЕТ СТЕНГАЗЕТА. ПОДГОТОВКОЙ К СМОТРУ ВИкТО НЕ РУКОВОДИТ 


ТЕМ С БОЛЬШЕЙ АКТИВНОСТЬЮ НАДО ВЗЯТЬСЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ (МЭТРА 


СЛАБО ШЕВЕЛЯТСЯ 


«Кондитерская фабрика «Светоч»). 
< `Смотровая комиссия создана в составе 
18 человек. 

Популяризация смотра проведена очень 

` слабо: быда лить одна беседа с женщи- 
нами. Стенгазета только еще собирается 
 чвыйти и осветить». 

Памятки участникам смотра распреде- 
лены в крайне незначительном количе- 
стве. И для рабочих смотр это «какая-то» 
очередная кампания, которая во аримеру 
«каких-то» прошлых кампаний промельк- 
нет в сиянии «Светоча» и затеряется. Не- 
удивительно что висящие в’ цехах тетра- 
ди предложений по смотру принесли убо- 
гай урожай и не дали сколько-нибудь 

^ денных предложений. 

Оберточное отделение, где работает 
70 чел. дало 17 предложений, а 50 рабо- 
чих карамельного' цеха дали всего навсе- 
го 4 предложения. В тетрадях встреча- 
ются’ записи; придающие им вид жалоб- 
вых книг. Натример. ученицы пишут кол- 
лективное предложение: 

— Мы работаем уже три месяца, а не 
видели ни одного чистого халата. Гряз- 
вые халаты прязнят наши платья... 

Так начался омотр. И если он также 
булет продолжаться, то вряд ли принесет 
существенные изменения в работе про- 
изводственных совещаний «Светоча». 

-— А изменения нужзы. ы 

Производственные совещания не поль- 
зуются на «Светоче» особой’ любовью 
рабочих. Из 263 работающих на фабрике 
совещания посещают 55—70 чел. По ка- 
честву и количеству работы совещавиям 
тоже нечем хвастать. В прошлом году 
был рассмотрен всего 31 ,. прос. Из 
этого количества выполнено 1 ‚ав «ста- 
дии выполнения» — 6. Кроме того, часть 
вопросов никакого отношениея к пред- 
ложениям рабочих не имеет (установление 
зовых машин согласно плану ит, 1п.). 
Изобретательский фонд обозначен К 
ной цифрой в 44 р. 90 коп. (лаже до 45 
рублей на гривеннеик не дорос). 

Премировано всего 2 человека. 


Смотровой комиссии «Светоча» линию 
нужно спешно выправить. Еще не поздно 
развернуть среди рабочих цикл собесе- 


пора прекратить долгие сборы и повести 
серьезную работу — осветить недостатки 
производственной комиссин и совещаний, 
подвергнуть жестокой критике промахи в 
работе, поднять и направить инициативу 
рабочих в смотре по должному руслу. 
Кроме этого, на «Светоч» не, мешает 
заглянуть работникам татотдела пищеви- 
ков, пока что ограничившихся дирек- 
тивным указанием по смотру. — Юнвус, 


ГИБЛОЕ ДЕЛО 


Так оценил работу производственных 
совещаний прелставитель татотдела сою- 
за кожевников, прикрепленный к фабко- 
му меховой фабрикв Госторга. 

Производственные совещаеня не рэбо- 
тают. , 

Фонд премирования лежит нетронутым. 
Да и кого премировать, если с 27 года 
всего 7 товарищей внесли около 70 пред- 
ложений мелкого характера? 

Стоило в ноябре заболеть секретарю 
комиссии, как умерло совещание, с нояб- 
ря месяца не было о нем ни слуху, ни 
духу. 


2 октября ячейка меховой фабрики об- 
суждала причины неработоспособости со. 
вещания. В предложениях по.докладу го- 
ворилось — обязательно создать цеховые 
подкомиссии. 

Но к созданию подкомиссий не стре- 
мились ни фабком, ни ячейка, 


Такой застает смотр меховую фабрику. 
На фабрике нет даже смотровой комис- 
сии. О создании ее пока не думают, отне- 
живаясь горсоветской кампанией. 

Гиблое дело нужно выпрямить, сейчас 
же, не откладывая в долгий ящик. К, 


— © претложениями раоочих—вовруг ла около 


РАБОЧИМ КОЖЗАВОДА 
РАБ 


В отношении массовой экономической 
работы к кожзаводу имени Ленина мы 
вправе пред’язить большие требования, 
чем к какому-либо другому предприя- 
тию. 

„Неоднократные смотры (партработы, 
производства и пр.) завода стенгазетой и 
«Красной Татарией» — не могли пройти 
бесследно. 

Успехи есть. По сравнению с 27 годом 
совещания ушли вперед: 
чаще, предложений внесено в три раза 
больше, значительно выше пронент вы- 
полнения их, довольно широк охват воп- 
росов производства. 

Но то, что есть, удовлетворить не мо- 
жет. 

Во-первых, успехи не были достигнуты 
систематической, беспрерывной работой. 
В горячке смотров и «производственного 
двухмесячника», все заводские ортаниза- 
ции что называется «приналегали>. Конча- 
лись смотры, остывал и завком, и ячейка 
— на заводе снова наступало затишье. 

Во-вторых: существуют еще серьезные 
недочеты в контроле за выполнением ра- 
бочих предложений; к совещаниям нет 
тщательной подготовки, актив «все в тех 
же лицах»; предвзяты взгляды админи- 
страции: «рабочий только на мелочь укз- 
зывает», завком смотрит на совещания, 
как на побочную для чего работу. 

Контроль уплыл из рук завкома. Адми- 
нистрация завела книжечку в что-то за- 
писывает туда, а что именно, завком. не 
знает, — не знают и рабочие. 

Раз в год председатель производств. 
совещания приходит в заводоуправление 
за справкой: 

— Как выполняются рабочие предло- 
жения? 

Статистик на трилцатом листке кни- 
женки находит: 

— 75 процентов выполнения, 

— Не плохо... 


собираются | 


Председатель с приподнятым настрое- 
нием делает отчет. Вполне удовлетворен 
завком и ячейка спокойна. 

А рабочие? 

— Пустыми разговорами заниматься 
нам нет смысла. Мы предлагаем, а что с 
предложением делает администрация — 
не знаем. Зачем же часы убивать на про- 
извод. совещания? -® Так заявляют даже 
актизисты завода. 

Рабочие справедливо сомневаются и в 
правильности самого подсчета, Слишком 
уж много сделано, чтобы этого в цехах 
не было заметно, во-вторых, в числе 25 
процентов невыполненных предложений 
— есть крупные, от которых можно было 
ждать большого экономического эффек- 
та. 

Передовые рабочие хорошо усвои- 
ли лозунг партии о самокритике, 
знают, что делает партия с теми, -кто из- 
вращает этот лозунг. и. ие стесняются 
«сказать правду в глаза», но рядовые ра- 


ОУ БОЛЬШАЯ 


ТА 


бочие придерживают язык, боясь. ока- 
заться «не у дел». 

Последние два совещания посадочного 
цеха прошли при участии-_12 и 14 чело- 
век, а были времена, когда приходило 
больше ста человек. 

Технический персонал и дирекция ино- 
гда являлись на совещания без надлежа- 
щей подготовки и запаса нужных мате- 
риалов. Задает. рабочий, например, воп- 
рос: 

— Во сколько обходится такой-то про- 
цесс производства? 

А ему отвечают: 

— Цифр под руками нет, не подечита- 
ли, — или, что-нибудь в этом роде. 

Серьезные вопросы: промфинплан и др. 
ставились на совещаниях по-казенному: 
уйма цифр, выкладок рассчетов, — по- 
этому нё было прений, поправок, предло- 
жений; ‘доклад без обсуждения принимал- 
ся к сведению; не разработан вопрос о 
7-процентном снижении себестоимости 
продукции, в связи с решением ноябрь- 
ского пленума ЦК, не подведены пред- 
варитёльные итоги заканчивающемуся 
капитальному строительству. За послед- 
ние 2 месяца цеховые совещания зообще 
не собирались. 

Некоторые вопросы (например, пере- 
мещение посадки в новое помещение) 
ставились на совещание после того, как 
технический" персонал сам неудачно раз- 
решал их и затрачены были эря крупные 
суммы. 

Рабочие справедливо ‘упрекали за это 
администрацию, ячейку и завком: 

— Почему сразу за советом к рабочим 
не идете? 

За предложения премированы только 
двое. Фонд премирования насчитывал 
больше тысячи рублей, но сейчас он во- 
лею администраций ликвидирован. 

Завком не провел в жизнь два простых, 
но в то же время существенных предло- 
жения для оживления совещаний: 
Оборудовать витрины в каждом це- 
це, где отражалась бы целесообразность 
каждого предложения и экономия, какую 
оно приносит. * 7) 

— В цехах выделить по одному рабо- 
чему для контроля над выполнением пред- 
ложений по цеху. 

Начался смотр производственных со- 
вещаний. На кожзаводе к нему не подго- 
товились. С опозданием выйдет газета, не 
проведены беседы с рабочими, 

Заводские руководители обещают на- 
верстать потерянное. Они имеют большой 
смотровой опыт, поэтому скорее всего, 
что обещание выполнят. Результатом 
кампании явится под’ем рабочей актив- 
ности`и усиление деятельности производ- 
ственных совещаний. На этот раз парт’. 
ячейка и завком должны принять все ме- 
ры, чтобы не сползти с достигнутых вер- 
шин и дальше двигаться по пути улуч- 
шения производственных совещаний, 


СОБАКИ СРЫВАЮТ... 
ПЕРЕВЫБОРНУЮ 
КАМПАНИЮ 


_ На отчетное собрание домашних 
явилось всего лишь 25 проц избиратель- 
ниц. Выялепилось, что многие пришаи н® 
собрание`по на’лышев, не нолучив пове- 
сток. Гав, напр., па Смоленской ул. ` по- 
вестки получили веего 2-1 домхозяйки. 

На вопрос о причинах плохого вручения 
повесток—член избиркома, заявил: 

— Во дворах злые’ собака, поетонить 
возле ворот, нослушаешь собачий лай, с 
тем и уйдешь, . ю. 


› ЗНАЙТЕ, КОГО - 
ПРИКРЕПЛЯЕТЕ 


Через несколько месяцев приступит к 
работе гореовет ХТУ_возыва. Перед новым 
составом горсовета пужно будет поета- 
вить вопрос о прикренявиных. 

Надо совершенно @зменить способ ири- 
крепления. к горсовету. До снх пор хог 
ирикренляться всякий, кому ие _лонь, пе- 
которые  зииа прикреплялись к горсовоту. 
из-за, личных ивтересов, для того, чтобы 
получать различные снравки, всюду вы- 
ставлять себя, как „членах горсовета“ и, 
таким обра ом, прогелать в то или иное 
советское учреждение или ВУЗ. 

Имеется такой слуяай: Красовский А.— 
сын священникл, кажим-то способом при- 
кренилея к горсовету и пролез в ВУЗ 
({физмал). Липа, знавшие Красовекого, по- 
дали об этом в мандалвую комиесию, но 
последняя почому-то- не обратила ва за- 
явленйо никакого вниизния. Такиы, как 
Красовский, ие должно быть места в гор- 
совете. Ако 


ХРОНИКА КАМПАНИИ 


— Сто нроцентев служащих и рабочих 
военного склала № 43 явились ва отчет- 
нов собрание горсовета. По хлокладу вы- 
сказалось 17 человек, ‘вопросов задано ло- 
кладчи у 105. Собрание прошло оживлен- 
во. В числе предложений няется: открыть 
в Заречьи еще один кино-театр. увеличить 
на рабочих окраинах число водоразбор- 
ных колонок, закрыть пивные и открыть 
зайпые в Заречьи, больше уделить внима- 
вия Красной армии. На собрании присут- 
ствовало 216 человек. —П. Куликов. 

— Тумапный. вялый получасовой доклад 
о работе горсовета, сделал т. Домба на со- 
брании зареченоких работников КИРК. В 
прениях выстунило всео три человека. 
На записки п в прениях докладчик тако от- 
вечал скомкавно п неясно. Соколов, 

— На отчетном собрании горсовета, в 


хозяет | КОСТЬЮ, Вазичизм элементов бюрократизма, 


РЕЗУЛЬТАТЫ УГСТАЯ 
ПАПАРАТА ГОРАОИХОЗИ 


НК РКИ ТР производил обследовалие 
торкомхоза. Выяснилось, что многие нело- 
четы в хозяйственной деятельноети но го- 
родекому хозяйству в значительной стенони 
об-ясняютея плохой работой самого апиа- 
рата, горкомхоза, недостаточной его гиб- 


халалным и чивовнизьим отвошением мяо- 
гих сотрудников к поручевноху им делу- 
В горкомхозз осело много старых служа- 
щих 6. городской управы, не желаювних 
или ие умеющих работать в современной 
обстановке. Наряду с этим, выясиилась за 
‹соренность апизрата разложившимся э16- 
ментом. } 

Снецпально выделенная комиссия по чи- 
отке, в составе двух предста ителей РКИ 
(в том ‘числе 1 рабочий-выдвиженец) и по 
одному от администрации вн парт‘ячерки 
горкомхоза и профеоюза коммунальнигов 
в течение двух недель тщалельно ироверя- 
ла работу зипарата горкомхоза, и его лич- 
вый состав, 

О пезах н задачах чистки предваритель- 
по были сделаны док-алы на партийном 
п общем собраниях служащих, вопрос осзе- 
щался в печати и т, д. 

В период проверки в комиссию по чике 
поступило 25 заявлений письменных и 
около 30 устных от разных лиц и оргами- 
запий (значительное число от рабочих) с 
разного рода указаниями каг о незочетах 
работы той или иной части аппарата гор“ 
комхоза, так и в характеристикой отдель- 
вых его ол. жащих. 

Комисеня тщательно обсуждала, весь этот 
маторпал и выяснял» донолнительные дез- 
ные. Вее решепия комиссии утверждены 
Центральной Комиссией по чистке совии- 
а при НК РКИ и коллегией НК РКИ 


Коллегия НК РКИ утвердила продета= 
вленный комиссней список 19 лиц, подле- 
жалцих увольнению из анварата горксм- 
хоза: 

Сниуазтся—Стасюк С. И., заведующий 
эксилуатац-техническии п отд. горхомхола, 
член ВК/(6}, как разложивишйся и обюро- 
кратившийся элемент (с передачей дела в 
партколлегию ОКК). 

Как чуждый элемент, увольняются с ра- 
боты халатно относящиеся к своим обязая- 
востяя: 1) Рутковекий В. С., старший 
юрисконсульт горкомхоза, (служил у Кол- 
чака в Департаменте Иностранных Дел); 2) 
Протононов В. Н., отатастик ГКХ (6. про- 

сссор Духовной Академии); 3) Гаврилов 


5. И. цом. бухгалтера (б. колчаковекай 
офицер, имеет 2 домс“ 4) Мефодиев И. 8В.., 
счетовод, 6. штабо-кижйтан у белых. 
Снимается: 1) Кудряшев И. П., техник, 
сын подрядчика, сам является подрадчи- 
ком. 
За бюрократизм, формальное и чиновни- 


ГЕХ ирисутотвовали все служалцие. По | Чье-халатное отношение к делу увольвяют- 
докладу внесены пролложевия об углубае- | ся; 1) Романов В. Г. бухгалтер; 2) Мяени- 
вии кузьтпросветработы спеди безработных, | ков-Нветковокий, техиик; 3) Саламатина 
о подготовке кадра квалифи‹ированных | А. А., зертежннца; 4) Роесинский Б. К, 


| окошечку, 


рабочих и др. Ш. ПШагидулаин. 


233$3$233923995559392259282958900023090230303525929090922599095530595605959253855303802250958803 |2) Циков И; В., счетовол; 3) Алишин И. 


МИМОХОДОМ 


Везет человеку 


— Авдрей Андреевич, но сегодня-завтра, | Рате горхомхоза, и намечались меронриятия 


река вель вотанет. Сзотри, по воде уж сало 
ицет. Дебаркадер-то давно в затон ‘отвости 
пора. 

— Сам знаю. Успеется. 

— Ну, тебе виднее. 

Погода разко- изменилась, 

Уз рил морозец. Кама, затянулаюь лодя- 
вой коркой. =. 

Заведующий Н-Челнииским доба’каде- 
ром—Андрей Андреевич Пошов спохватил- 
ся; но было уж» 

Под. напором 2 
щины и нонол ко. дв; 

7.000 рублей, как ‘копеочку, выкинуло 
тоспатоходетго аля того, чтобы поднять 
злонолучный дебаркадер и отвести его на 
зимнюю стоянку. 

А с Попова, каж с гуся вода. Везет че- 
ловеку. 

Никто не подумал изивлечь ‘его к ответ- 
ственно тя и тогда, когда, таксировщик на, 
глазах Позова вылисываз сплошь поллож- 
ные документы и растралил 800 рублей 
госнарэходеких денег. 

Никто но ставит Ионову в вину даже 
того. что он вкупе и втюбе со своим ©90- 
тоготом, ири пе" евалко 35.000 пудов хлеба; 
ири позопш фиктивного ечета положил в 
к. НН чистоганом три еотии рублей. 

ак только открывается напигация, во 
всв кояиы Волги и Камы по бе платяым 
билетам. выпчединым ва изя носущеетву ю- 
ЩИХ госпароходеких елужащих. едут по- 
повские род твенники и приятели. 

Но ва такие ›устяси нивто даже и 
внимания ве обращает, С 

— Путь его, десваль, тешится, Своя ру- 
ка—влалыка. 


По телефону 2-15 


— Председатель ЦИК, ТССР тов. Ахмет- 
шин выехал 25 января в олужебвую коман- 
дировку по кантонам. Временное неполне- 
ние обязанностей пред. ЦИК возложено 
на члена президиума п секрета] $ 
"ТССР тов. Богаутхинова. НЕ 

— Острая нехватка машво1 крупы будет 
значительно умерена, т. к. КИРК полчил 
413 пудов наой крупы. Однако, полу- 
чевная крупа будег распролелена по 
учреждениям НКИ и НКЗ (больпацы, 
детдома и ясли), отпускальея же в ‘магази- 
нах крупа будет только ио регеитам вра- 
чей в количестве до одного кило: 

— Работники связи подняли в своих 
стенгазветах кампанию за повышение ко- 
оперативного пал до нолумесячного зара- 
ботка. 


дебаркалер Дал зрелые тщалельзо изучить, взяв его вод 


делоцпой водитель, 
Сним ются: 1) Спиридонов А. А., кассу 


секретарь п/отд. благоуетройетва; 4) Фрил- 
тавд И. Л, делопроизволитель юрбюро; 5} 
`Лвров К. Г., делопроизводятель и 6) Лю- 
пин А. В., делопроизволитезь. 
Олновременно © работой по чистке вы- 
яоваялись наиболее слабые места в апиа- 


й0 улучшению атого алшарала. 

Одним из таких мероприятий вадо при- 
зиать поставовление коллегии НК - РКИ о 
создании в горкомхозе, в виде опыта, об- 
шего от'ела из зололежи. 

Предполагалтся подобрать весь штал об- 
его отдела из молодежи, преимущественао 
комсомольцев и нартяйсев, не зараженных 
бюрократизиюм и чвновначьими традацинми, 
чтобы этот отдел стал образ озым поевоей 
работе. Нало будет в дальнейшем этот 
особое наблюдение РКИ, комсомоль и 
профсоюза, 

Неготорью: должности, занятые уволен- 
ными служащими, по рапиовализащии 21» 
парата сокрашаютея. На остальные месть, 
взамен уволенных бюрокзалов и чуждого 
элдэмонта, решено вовлечь новый кар 
людей: вылвигаются весколько рабочих 
с производе в.,- несколько человок безра- 
бот"ых 2 биржи труда, ваиболое прове- 
реняых и подходящих как по социазь- 
ному положению, тах и во квалификании: 
крохе того, нескозько человех вычвигает я 
райкомами ВКП (6) в ВКСМ. Одноврэ- 
менно осуществляется естественное продви- 
жение по елужбе нескольких  ваиболое 
подхолящих служалиих горкомхоза. 

Мы полагаем, что ироверна и чистка 
ао’парата горкомхоза значительно 0319- 


ровят и улучшит ,го работу, еделает его 
более совотеким и работоснособтым, болов 
гибким я чутким к интересам рабочих и 
в его трудового населения Базани. 

Необходима зальнейшая ф бота по улуч- 
пению и раинонализащия аПаарата горко- 
хоза, необходим и в лальвойшен общо- 
ств‘ввый надзор и контроль за его ра 
ботой и его чоетавом. Этим мы познямем 
чувство ответственноети кажлого вот»у1- 
ника и сможем во-время устралять те или 
иные недочеты в нашем городеком комм./- 
вальном хозяйстве. 2 

Сейчас иродолжлется чистка аппарата 
домтрестов, и Рабоче-Кребтьянекля Ине 
ция призывает всех трузящихся помочь ей 
в этом деле, направляя веякио заявлевия 
и материал во этому вопроеу в.РКИ. Ра- 
зультаты чистки ломтрестов, по ве окоЕ- 
чании, будут опубликэвачы в печати. 

Ю. Паперный, 


СЕГОЛАНЯ, 


с 5 до 8 час. вечера, в редак- 
ции „Красной Татарии“ —0ч6- 
редное дежурство 


ВСЕПЬЯНЕЙШАЯ КО 


Авторитет биржи труда, должен стоять 
высоко. Ведь люди © издергавными 
нерзами, недоедающие, стоящие на гра- 
нице крайней нужды, какими являются 
в большинстве случаев безработные, от- 
носятся к работе биржи труда с особой 
недоверчивостью. Когда они. подходят к 
за которым сидит сотрудник 
биржи и на вопрос, нет ли работы, 
лучают расхолаживающий ответ, что 
«на сегодня требований на вашу специ- 
альность че имеется», то так понятно 
психологически, почему безработный. не 
верит, что это правда. < 

— Для нас нет, а для других найдет- 
ся. Для знакомых всегда найдется! 

Разве не слышали таких фраз работ- 
ники биржи труда? Конечно, не один раз 
слышали. Так говорят люди еще в изве- 
стной степени сдержанные, а другому 
ничего не стоит и резче выразиться, 
крыть «с верхней полки», хулиганить, 
бросать за барьер чем попало и пр. По- 
вторяем: работникам биржи труда надо 
вести себя безукоризнеяно, именно так, 
чтобы всем было ясно, что обвинения в 
кумовстве, бюрократизме и пр. не имеют 
под собой никакой почвы. 

Однако, судебный процесс, прошедший 
недавно в Главсуде, рисует перед нами 
картину полного разложения части ра- 
ботников биржи труда. 

Начнем с ‘обвиняемого — Мингалеева 
Нургалея, заместителя заведующего бир- 
жи труда. Заместитель заведующего — 
должность достаточно ответственная—и 
что же? 

— Бывали случаи, — говорит судебный 
приговор, — что Мингалеев являлся на 
службу выпившим, чем вызывал справед- 


по-* 


ливое зегодование со стороны сотрудыи- | 
ков. 

Неудивительно! Кому приятно видеть, 
как ответственный руководитель на ви-| 
ду у всех «лыка не вяжет». Но, помимо 
пьянства, Мингалеев повинен и в бюро- | 
кратизме. Он был груб как с посетите- 
лями, так и с подчиненными, 

Но, иожет быт, гр. Мнигалеев, любя 
выпить и будучи некорректен в обраще- 
нии с людьми, по-крайней мере проводил 
правильную классовую линию в предс- 
ставаения работы? К сожалению, и. это- 
го нельзя сказать о Мингалееве. Суд нг- 
шел, что он посылал на работу и чуждый 
элемент, хотя делал это по легкомысликь 
а не из корыствых побуждений. Суд 
признал, что Мингалеев Нургалей своимя 
действиями дискредитировал_ советскую 
власть, ы 

Если так себя вело «начальство», то 
что же удивляться, когда гр. Малов, 2: 
ведующий сежцией гарантийного страхо- 
вания, не только являлся на биржу тру- 
да с похмелья, но и откровенно говорил 
безработным: 

— Ну и башка трещит, братцы! Хоро- 
шо бы сейчас парочку пивца выпить! 

. Этот призыв не оставался без откликг. 
Находлились «добрые люди» из безработ- 
ных (бывают, ведь, нз бирже и лжебез- 
работные), которые приглашали гр. Ма- 
лова выпить вместе с ними и даже за 
их счет. Ведь Малов нужный человек! 
Почему и не напоить нужного, человека? 

Конечно, Малов добро помнит. После 
здоровениой пьянки почему не послать 
устроителя пирушки на работу? Тах 
неправильно был послан за пъянку некто 
Зеляницкий. Попал в число облагодетель- 
ствованных Маловым и торговен Кузае- 


ГОРОДСКИЕ СТРАЖИ 


РЯДЫ Н'ШЕЙ МИЛИЦИИ ОЧИСТИТЬ ОТ ПЬЯНИЦ И ХУЛИГАЕОВ 


Старший иплипнонер 11 отделения Ме- 
мелелоев и дежурный надзиратель того же 
отделения Басков по случёю э„крешенья“ 
вынили. Забрались в лом № 53 


зал под бывш. Музуровекими номерами 
н с места в карьер вачинает жестоко 
избивать гр. Гофман. Обоих доставляют в 


по стров-| мизлицио, где Басков ещо раз кидается на 


ской улице и домились пеизвестио зачем, Гофмана, и разбивает ему голову. Рофиана 


в квартиру Попова. Не, попав туда, ворва- 


‘лись к гражханке Кузьминой, перопугав 


до полусмерти вичего но подозревавшую 
хозайку кварти 

Особенный и произвел револьвер, 
выхваченный из кобуры Мемелелеевым и 
трозно направленный на обзадевших от 
испуга квартирантов. 

Затем наступил аи ракт, т. к. оба хули- 
гана были забрапы и доставлены в отде- 
ление милиции, : 

Дежурный по отделению скоро. освободил 

скоза, как относительно трезвого, & Ме 
медолезва оставиа для вытрезвления в де- 
журной компате, отобрав предварительно 
револьвер. В 

На этом место читатель начинает него- 
доваль: 

— Эю бовобралие! Это дискредитация 
высокого звания ыилиционера. Пол еуд их! 

Е ли читатель будот так легкомысленно 
растрачивать ©вое негодование, то очень 
быстро израсходует все изаичные зап.сы 


последнего. А что он будег тогда делать 
дальше? > 
Мемоделеей пытался  носколько раз 


бежать из отделовия и, наконец, восполь- 
зовавшись тем, что дежурвый ото чел от 
стола, выкрад из ящика ©в0ё револьвер 
п убежал. Однако, его быстро пойчали и 
снова водворнли в дежурку. олвенным 
трореем Мемеделоева во время этой вы- 
лазки был разорвазвый ворот шинели де- 
журного. 

Тем вреженем Басков, отпущевный, как 
этрезвый“ из отлоления, заходит в пивной 


хладнокровно увозят в больнипу, а Баскова 
‘оставляют в дежурке протрезвляться, 

Просыпается Мемелелеев, — ол „трезв“. 
Мемеделоев, © разрэшения дежурного, 
ухо ит домой. А в цать часов его 
лоставаяют обратпо в отделение за избие“ 
ние граж. Гиляса Замалетдинова,. 

Настуцившее утро положило конец за- 
тянувшимел  похождениям городских 
стражей. 

® * * 


Теперь можно негодовать, с 
Но онять-тази - не во-вею. Дело В том, 
зто самое - то возм тительное захлночается 
в ТОМ, ЧТО милинейекое назальлво, пови- 
днмому считает такое поведение милицио- 


`неров еетоственным, 


цодобняе случаи водились за Базковым 
п Момеделеевым и раньше, но на них 
викто ввималия пе обращал. Ничего-де 
особенного: надо же реблталм погулять. 

Больше того; таже сейчас, после бесири- 
мерного комбинирозанного хулиганства, 
Момеделесв и Басов продолжают гордо 
посить краспые шанки и занимать прежние 
должности: эпо охране общественного по- 
рялжая. 

Это уж никуда ие годитоя! Это уже, не 
только дискродитация звания, пои ое 
разяожение мизивейских рялов. 

Требузм немедленного силтия с работы 


и иродлния хули'анов суду. 'Требуем вы- 
яснения их укрывателей. 
Хулигажам,  пъяницам,  мордобойцам 


в рядах милиция нет места. 


НЕ ПУСКАИТЕ ДЕТЕЙ В ЗООСАД! 


ВМЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ-—РАЗТИТИЕ НИЗХИХ ИНСТИННТОВ 


Г`АУЕХОсСТЕ» ЕАЛЕЛ...> 


Не так давно мы возмущалиеь отоутет- 
вием внимания к обслуживанию детского 
досуга. и’иводя такие факты, как демон- 
стрирование, в порялко детского утренни- 
ка, кнно-ральма „Каириз Екатеривы“. 

Слов нет, фильм этот совсем лля детей 
но голитея (вирочеч, он и для взрослых 
но больше подходйт) ‘и вичего, кроме ‹0- 
верз.енно -вежелательных эмоций, в ребев- 
ко вызвать не чожет. 

Утешала, однахо, мысль о том, что такое 
обслуживание реблт ве правило, а неклю- 
чение, что в глухой провинции, какой яв- 
ляются Челны, подобвые ляпоусы неиз- 
бежны, 

Но, оказываотся, такие скверные локаюче- 
ния ветречаются чалце, чем мы думали рань- 
ше. „Каизиз Екатерины“—это все-же толь- 
ко картина, а мы ие прочь доставить па- 
ших детям крозавые ецены в натуре. И не 
в халеких Челнах, заметьте, а в самой Ка- 
зани, являющейся культурным центром не 
для олной только Татарии. 

Судите вами: , 

Воскресенье. 2 часа, дня. Зоологический 
езд (что во дворе городского музея) полон 
посетителями. Возраст посетителей самый 
пострый, но лавят количеством мальнии от 
четырех до двеналпати лет. : 

Ребята, бегаю" по дорожкам, дивуютсл 
на гром дных медведей, беснокойных вод- 
ков, на ловких куниц, на нахохлившуюся 
громалину белогозового орала Кормят мед- 
волей орехами, морковью, а то-и просто 
епогом, который медвехи.—повидимому, из 
вежливо-ти,—-Вив же глотамот. 

Среди чоных нобетителей волнение:. - 

— Сейчае будут зв.рей кормить... Айда, 
Митьна, к клетке с кувицами, там инте- 
ресн. й... А потом—к орду... 
< У клетки; в которой ‘аазят две ловких. 
острозубых куницы, собирается толпа. ма- 
лыей: вокоторые извих с родит^лавии, х0- 
верчиво приведиими в зоосал своих ребят. 

Распахивается двериа, и чья-то рука 
бросает в клетку живого голубя. Голубь 
на зинутку присаживается на жердь, За». 
мечает полкралывающихея к нему хищни- 
ков и в смертном страхе мочется по клезт- 
ке. Начинаю:ея днкая погоня. Уйти голу- 


К 1 февр — 


бю некуда, по переплетам клетки гоняются 
за, ним хищные, проворные куницы. 

Слышны возму онвые голоса; взрослых, 
уводящих от клетки евонх детей, по нлот- 
ная масса, ребят ‹грудилась у решетки, 
застыла, смотрит, изредка облениваясь за» 
мечаниями. их 

Голубь, видимо, устал, ошалел от уда» 
ров о железную решетку, одной из куниц 
Удается его схватить. 

— Ага позалея— торжествует кто-то. 

Капельками ктовь на полу клетди, тре- 
пощут в агонии крылья, & услужлизая 
рука уже вметнула в клетку второго го- 
лубя, и дикое зрелище нродолжается. 

В соседней клетке голубь птижалоя в 
самый верхний угол клетки, пытаясь хоть 
здесь спастпеь от смерти, Зрители емеются 
и палками, кусками енега, стараются ско- 
рей согналь голубя вниз, где мечутся 
острозубые, голодные зверьки. 

Варочел, смеются ве в о: заломипается 
карапуз, 00 во горло ревущий из жало- 
сти К „бедным голубям“, и мать, уводящая 
сына `и, видимо, ипроклинающая в дуще 
злосчастное ривение привести свое’ детя- 
пе в зоосад. 


У клетки ястреба кучка зритолой, на- 
блюдающих, как остервенелая птица тер= 
зает треныхающуюся еще жертву. Возгл&- 
сы вроде: 

— Как оп его! 

— Вот доябануя, так долбанул!.. 

— Погоди! Еще одноге притаицут... 


"Трудно оказайь, что это тахос: безгра= 
ничная чья-то гауность иля удовлетворе- 
вие чьих-то, никем не сдерживаемых, са» 
дистических наклонностей? 

И все это происходит в пентре города, 
на, глазах у воех, зол носом у организа 
ций и лип, в чьем вол впи находится” 300- 
‘логический сад и которые заняты чзх 
угодно, кроше порученного ‹им дела. 

Мало прекратить это безобразие—надо 
"найти виновных в нем и взгреть таж, что- 
бы запомнилось вавосгдаь 

Этого мы требуем во воей калегорич“ 
ностью. - В 


Тиран гычгльишей Н зама 
ИНД СтряалЕЗЗЦиИ 


100”, ТрИХОВКИ! 26 января в Ленинграле состоптея пер- 


Сводка, по сбору страховых илатежей на 
15 января показывает, что в среднем но 
ТР в ечет оклала, ностугило’ зишь 79 про- 
пентов вачиеленного. ‘Такой розультат ни 
в коем случае нельзя празналь узовлетвори- 
ельным, т. к. 31 января вотекает послед- 
вий.срок уплаты. > 

Выше среднего по ТР находятся ваи- 
тоны и районы: Буннекий,—89,5 проц., 
Сиаеский — 523 процз Чистопольекий— 
38.8 проц. Агрызекий — 89 проц... Кай- 
бипкий—80,2 прои., Нурлалекий—19,7 проп. 
Сильно отстали: Казанский — 67 проц., 
Лаяевский—67.3 врои.,  Рыбно-Слобод- 
ской—69,5 нрои., Мензелинский— 72,8 проц. 
и Мамадышский—74,8 проц, 

Места лолжны принать вамыо реши- 
тельные меры к тому, чтобы в зажовный 
спок закончить сбор оклада без нолоимок. 
Надо проверить по отдельным селениам 
ход поступления платежей. 

Льгота беднойшему крестьянству пре- 
поставлена, следоватзльво, викажих пре- 
путствий к обору оклада не имеется. К 
зло тным неплалельщикам следует нриме- 
пять самые решительные меры, указыва- 
емые законом. 


цов. Пил Малов инасамой бирже труда, 
в кабинеле. Пил сам, пили и некоторые 
из его приятелей. 

Но картина этой «всепьянейшей ком- 
пании» была бы че полной, если бы ее 
не украсила фигура третьего полсудимо- 
го гр. Левкина, заведующего столом ре- 
гистрация. Он специализировалсея по 
женской линии. Четыре года занималась 
тр. Филипова торговлей чемоданами на 
Б. Проломной улице, но торговлишка 
шла неважно. Вдруг счастье подверну- 
лось. Гр. Филиппоза приглянулась Лев- 
кину и в результате оказалась устроен- 
вой на работу вне очереди, не будучи 
даже членом союза. Таким же способом 
была устроена на работу и гр. Смирно- 
ва. 

Мингалеев приговорен к 6-ти мес. 
условно (учтена первая судимость и дол- 
голетняя безупречная служба), Малов 
(дискредитирование власти) на 1 год и 
6 мес. с поражением в правах на 3 года, 
Левкин (злоупотребление служебным по- 
ложением) на 1 год и 6. мес. без пораже- 
вия в правах. 

Мы надеемся, что судебный процесс и 
основательная чистка биржи труда, пред- 
принятая после этой истоони, значитель- 
но разрядили ту нездоровую атмосферу, 
которая создалась во времена Мангалее- 
ва. Новый руководящий состав биржи 
труда должен тщательно следить за под- 
бором фаботников, внимательно -рассле- 
довать все жалобы безработных и без 
сожаления гнать пьяниц и шкурников, 
дискредитирующих  советбкую — власть 
своим поведением и сознательно ‘или 
бессознательно работающих пад подры- 
вом авторитета биржи труда среди. без- 
работных. Поволжанин, 


вый тираж П-го займа ичдуетриализации. 
Тираж будет производитьея одновременно 
по обони вылуокам ‘займа. Как известно, 
выигрышей но беопрокештному выпуску 
почти вдво9 больше, чем ио прецевтному. 
Поэтому сперва будут разыграны все вы- 
игрыши по прокевтному вынцьеку (будут 
считаться выпгравшими также олноимен- 
пые серии и помора беспроцентного вы- 
пуска), а затем оставшие-я выигрыши по 
бвепропентному в «пуску будут доигрывать- 
ся самостоятельно. 

Выйгры си в 100 и 250 рублей разыгры- 
валотся сериями сразу но. 25 шт к. Таким 
обраом, если на облигации есть тот номер 
серии, который вышюл, то, значит, она 
вый ‘рала, независихо от того, какой но- 
ие облигаиии на иней обозначен. 
` Выигрыши в 1000 и 20:0 рублей палают 
на вышедитй номер серни и’ облигадии- 
860 же остальные 21 облигални вынюдшей 
серии выигрывалот по 190 рублей каждая. 


Перевыборы правлений нлубов 
_Перевыборы правлений кл.боз’ начались 
15 января и прода.тея до № февраля. 

В основном задачи камиамии ио перевы- 
борам сводятся к возлечению рабочих 
масс в обсуждение деятельности клубов, 
выявление недо татков клубной работы. 
Цер выборы должиы дать достаточно авто- 
ритетныо н деловые правления клубов, 
обеспечив участие в составе правления 
взросзых рабочих и работниц, 

|еревыборная кампания разделена на 
две части: предвыборвую и выборпую. В 
предвыборный цеонод клубы будут отчиты- 
ваться на еобраниях рабочих и на вобра- 
ниях чаенов клуба. Выбо ‚ный неркод будет 
запят вылвиж. нием и обсуждением каиди- 
датур, и наконон, выбопачи, 

_Гое при патьтьа 


Борьба е волками 


В 1927-23 году охотниками члепами 
охоткоопзраняи уничтожено шо ТР 367 
волков в 471 волчепок. В вынешием году 
‚ири Казанском т -в. охотников организо- 
ваны две команды по борьбе с хищниками. 
Но 663 помощи заинтересованных учрел:- 
дений многого сдолаль нельзя. Иметь ружье, 
заряды в горачее желание заняться нотре- 
блением хи кников —еще ноло-талочно: не- 
обходимы средетва для онтаты егорей-об- 
клалчиков. транеиортных расходов, , нз зал 
готовку ‘| лажков н пр. 

Органами НКАема м Говотрахе, непо- 
средствеино азинторзоованвыми- в уснеш- 
ности борьбы с волками, вытеляютея наати 
цели мизерные сро. ства, которых едва хва- 
тает па выиаату ирелий охотникам за уси- 
тых волков. Средства» отлусказмые ими, 
должны быть увеличены и размеры их надо 
согласовать с охотничьныи организацияии. 


оли нешииоыных 


ПРАВДА ЛИ... 


— что в кожно-венорической клинико 
КГУ, в ожурной кочнато, в правом углу до 
сих пор висит веегда безукоризненно на- 
чищенная икоза? 

— что дол 35 по Мовковекой улице, 
порэдмиый. вод ели, не ножет быть ио- 
пользовям залько потому, что в нижнем 
этаже живут три поиа в сольяни, которых 
домтрест № 3` ночему-т0 „отосниется вы- 
сезить? 


КРАСНАЯ 


сьЯ огесй4е- 
2ородьивельо (#62 обес) 


`ВЫРЕНЬ, СОХРАНИ И ПРИШЛИ ВСЕ 25 ТАЛОНОВ ОДНОВРЕМЕННО 


обоз, воснкоры, 


_- Редакций газет „Красная 'Татория“ и 


(ТУдкоры, ЮЕКОрЫЙ 


„Кзыл Татарстан“ созывают 27 япваря, в 


‘12 часов дия, ‘в Доме Красной армии, обчединенное собрание русских и толзреких кор- 


‘респондентов иечатных и стенных газет. 
ПОВЕСТКА ды 
1) Доклад 0б итотах 
2) О смо:ре краспой казармы. 


\У всесоюзного совещания рабсельгоров, 


В заключение--концерт силами рабиса. . > 
Билеты из собрапвие можно похучить в редакции „Красной Татарии“, .„Кзыл”Та- 
тарстана“ и в редко ‘легин стенгазеты своего предприятия. 
` Проезд на трамвае зареченцам и рабко ам окраин города будет онлачен. 


Редколлогии долины сегодня же (с 9 до 4 ч. дня. и 


в ча ы дежурства 5 до 


8 ч. 834.) выслаль своего представителя в редакции для получения билетов. 


В пятницу, 25-го анваря, в 6 сов вечера, в Цомо Красной армии созывается 
зширокоо совешавие иродотавифолой” низовых а тийных, професспональных, обще- 


ствепных организаний и войсковых. частей. На повестке дня воирос о смотре 
ИПригазлиалтся: секретари партийных и комсомольских ячеек, зав. АПО 
райкомов’ ВКИ (6) и ВЛКСМ, зав. КО профсоюзов, представители фабзавместкомов, | 


ной казармы, 


крас- 


ячоок Осоавиахима, РОКК, н др., а также войсковых смотрозых комиссий, ‘руковоли- 
лоли шефоких оргавизаций над частями Красной армии. 2—1 


Рабочий фото-ноннуре 
Злуб Рабочего Лворца об‘явил фото-кон- 
уро на снимки, рисующие отрицательные 
стороны налиего и; оизводства® рабочего 
быта, культработы и т. п. Конкурс пачи- 
наетсл сс одня. В нлубе будет открыта 
выстазиа сиамков, поданпых на конкурс 


ПРОИСШЕСТВИЯ | 


А фера. В коридоре правления ин- 
захидной коопоранин к криехавшему из 
‚Алатыря Погорелозу В. подошел некто, 
пазвавшийся Ивановым, и, пообещав до- 
‘сталь необходимые Иогорелову краски, 
взял у последнего 50 р., носло чего скрыл 
&я. р 

Иропал без вести. Феокта- 
отов А., из д. Рора, Казанского р-на, за- 
‘лвил.о том, что 910 дед Феоктистов А. В 
90. лет, уйдя из дому, иролал без вести. 

Электровродитети, 15 мот- 
ров электропровода, срезаны и унесепы не- 
‘известными хулиганами у дома № 65 по 
Чеховекой ул. 

Кражи вещей. Путом взлома 
зака из кв. о (Адм. слобода» 
большая ул., д. № И), похищено разных 
носпльных вощей па 90 р. 

— У Ггоровой (Геортпевская, 15) похи- 
знело носильных вещей па 55 р. 

Домашний вор. Алабердина 
Х. (Чернышововзя, м заявила ‘о похище- 
ии прислугой ее О. Ивановой разных во- 
щей. нз 80 р. 

есхозяйные 
угрозызке хранител. большое  количе- 
ство  отобразных  носильных  вощей, 
С занвдениями обращаться в камеру хра. 
иенли, 


вещи В 


‚Ди ри 


_ А ЕХОЕС: 


Концерты Н. Осипова и 
Е. Белогорской Е 
В начале фовраля Таткомпом ортатизуе? 
в ТГатарекох театре несколько концертов 
виртуоза-балалаечника Осинова, и исполни 


тольницы` современных песенок Бедогор- 
ской. Осинов уже знаком Казани по кон- 


цертам 1927 года, ихевшим большой усцех л 
| бости со стороны работников прилавка. 


у слушателей. 
Диспут о пьесе „Рельсы гудят“ 


28 янтаря в краспом утолко союза ра- 
бис состоится диспут о но‹зтачовке пъесы 
В. Киршона „Рельсы. гудят“ в телтрах 


русской и татарской драмы; докла чики: | Ма. 


А. Л. Гринич и С. Валеев-сульва. К уча- 
стию в диснуте приглалиаются заведующие 
культотдолами союзов, представители & лит- 
комиссий, фабкомов, завкомов, 'ТСПС, 
НЕПроса, Акцентра, ГИП, ОК ВЛКСМ, 
Красной армии, униворситота, Дома 'Гал- 
культуры, проссы и гсе желающие члены 
6010308. а 
паряскитиюкиие 


Злободневная хроника 


При всем своем громадпом интересо» 
Совкино-журнал имоет крупный недоста- 
ток—он, как правило, залаздывает, осо- 
бепно в щеванции, примерно. на нолгода. 
И с тем болылим удовлетворением надо 
отметить очередной журнал - хронику в 

Электра“, включающую в себя несколько 
интересных и злободневных кадров, заеня- 
тых в Афганистане, и лудорвайский судеб- 
ный процесс, заснятый в Ижевске. 


ЗЕЕ ева на СЕГОДНЯ 2 ЯНВАРЯ. 


И —КОНЦЕРТ— 


Гризолочебница в Бугульжиноко 


кавтоне : 

В Бугульзинском колтопе. в районе гуд- 
ронного завода открыты значительные  за- 
дежн целебной грязи. Апализ показал, что 
грязи эти могут. быть с успехом применены 
дая лочения ! яда болезней, Поэтому Парком- 
здравроших открыть здесь небольшую грязе- 
лочебииду, чтобы в ближайш ‘м будущем раз- 
вернуть ее в большое лечебпое заведение. 
Москва на это дело отпустила уже 14 тые, 
рублей. Кроме чого, в текущем году здесь 
ко будет открыта, небольшая поликлиника, 
главным образом, для еболуживания рабо- 
чих нового гудронного завода» 

желаешь 


Юрбы го пчеловодетву 


ТАТАРИЯ 


Пятница, 


На робозих окраинах 


Перзая ласточка 

Создание ЖАКТ‘ом № 301 красного 
уголка, в Подлужной явилось первой лао- 
точкой культурного обслуживания забытой 
окразять. Несмотря’ на нодоста кл мате- 
риального оборудования уголка, последний 
развертывает работу и вовзекает все 
больш6 подлуженцев. 

Регулярно, по воскресеньям, в уголко 
‘работают кино, по четвергам — читалотся 
лекции; н то и другое привлекает очень 
много слушателей. Имеется струнный 
оркестр и драматический кружок, который 
работает сейчас пад постановкой пьесы 
„Лишенцы“. Готовятся два семейных ве- 


Правление Казанского кооперативного 
пчеловодного т-ва, с полью внедрения 
знавий но пчеловодетву и озпакомления с 
паплучиияи и более лоходными способами 
ведения пчел ероли крестьян, а также для 
усплепия ‘ичеловодных хозяйств в колхо- 
зах— приступило в района’ своей деятель- 
постн к’ проведению бесилатных кралко- 
срочвых курсов но пчеловодетву. Курсы 
проводятся инструктором т-ва в следую- 
щих местах: в Рыбно-слободском райопе— 
в село Корпоухово ирн совхозе —е 24 янва- 
ран в село. Байтерякове—с 29 января. В. 
Лаишогском районе — в село Сред. Девя- 
тово—6 3 форраля и ве. Тамикармень—©е. 
3 февраля. В 'Реньковском районе—в с. 
Тепьких--с 14 февраля В Ареком пайтоне— 
ве. Наповке, Калипинехой вол.—е 20 фев- 
раля, в с. Лубизы, той же вол.—с 25 фов- 
раля, в с. Н. Кн вит, той же пол—с 1 мар- 
та, в с. Балтаси, той же вол.—с 5 марта и 
в с. Пановке, той же вол.—е 1 апреля. В 
Нурлатском районе—е 14 марта. В Кад- 
бицком районе—с 20 марта. 


Недочеты в работа комсожельеного 
магазина устранзны 


В редакцию поступил ряд заметок, укал 
зывающих па ненормальности в работе ком“ 
сомольского магазина № 23 КИРК по ул. 
К. Маркса. ^ 

В заметках указывалось, что администра- 
ция магазина раснорядилаеь перевести 
продажу хлеба из магазина’ в летний ла- 
рек и стоящие в очередях мерзнут на хо- 
ходе. Кроме того, указывались факты гру- 


По расследовании заметок выяснилось: 

1) Продажа. хлеба была перенесена в 
хотнее поменение временно, в связи с 
тем, что стоящие в очередях за, хлебом на- 
бивалиеь в магазин и мешали его нор- 
льпой работе, внося сутолоку и беспо- 
рядок. Продажа в тотнем помещении нро- 
ПЗВОДИлась Всего ‘Ийьыв 2-3 дня. Теперь же 
хлебное ‚ отделение переведено в зимнее 
помещение с отдельным холом, в этом же 
доме. Очередь размещается внутри поме- 
щения {по лестнице). 

2) Имевшиз место факты трубого обра- 
щепия. с покупатолями привлекли виима- 
пио Областного Комитета комсомола. Ряд. 
продавцов подвергнут  диспинаннарным 
озыскапиям по комсомольской линии, часть 
поребрасывается в лругпе магазины. 

, ИЗО ИЗЕЕСЕИЕР 


Тротуары ве песыпаются 

Передвижение по тротуарам _ многих 
улиц Казани (Галактпоновскоя, Коопера- 
тивная п. др.} сопряжено‘ с риском разбить 
голову об олоденелый снег. ДЛомоуправле- 
ния не принимают мор ни к посыцке 
тротуаров, ни к удалению оледенелого 
слоя снега. Милиция в этом отношении 


действует также недостаточно энергячно. 


чера. Ведется работа по ликвидации не- 
грамотности. * 

Следует помочь уголку еще шире развер- 
нуть ого полезную культурную работу. 


У казанских пзолотинсателея 
Правление русской секции ТАПН вклю- 
чило в учебный плал на зимний период 
следующие темы: социальноезначение лите- 
ратуры; оловарь—изобразительпое ередетво; 
осповы стихосложения; фабуль и сюжет; 
социально - исихологический показ; твор- 
чество Либединского с точки зрения со- 
циально-исихологического ноказа; личность 
и коллектив в произведениях „Мажеж“, 
„Разгром“ „Преступление Мартыпа“ и „Же- 
лезный поток“; пролетарская ноэзия и ли- 

рика; пролетарская проза; о критике. 


ФИЗКУЛЬТУРА 


Перьенство школ И ступени 


Закончились копькобежные соревнова- 
‘ния па первенство школ И ступени. В ин- 
дивилуаяьном забего для мужчин на 100 
метров первое и второе место похедили 
Рылов р № 9) и Бобик (15), показав 
время 13; сек:,” третьо место заляя Яшин 
(ше. № 15)—13,3 сек. 

В забега женщин на 100 метров. первен- 
стровала Романович (шк. № 6)—18,2 сек., 
2-е месте заняла обросмыслова (шк. 
№ 1618,5 сок. иочретье место—Мона- 
хова (ис. № 9)—19,6 сек. 

В забеге мужчин на 250 метров первым 
пришел Рылов (шк. № 9)—321 с. вторым 
Яшия (шк. № 15)—83,1 сек. и третьим 
Бобик—33,3 сек. 

Эстафету 250:100:100 выиграха школа 
№ 6, второе и третье места, поделити 14 н 
16 школы. Комап‹ные первенства выигра- 
ла школа, № 6, второе -место запяла шк. 
№ 9, третье место—№ 4 и четвертое ме- 
сто—икола, № 16, 

В паркомпросовской канцелярии 


культуры ТР было" возбуждено перед 
ЗИИЁ‘ом ходатайство о предоставлении 
трех стинендий каланским студентам, обу- 
чаложимел в Московском ГЦИФ. е 

С. соответствующей. резолюцией ходатай- 
ство из 'Галцика было направлено в Тал- 
наркомпрос и-там погибло. По крайней 
мерз, до сих пор командированные не ио- 
лучили ответа из’ НКПроса и по знают, 
предоставлена пли нет им стииендия. 
Возвращение лыжной культбригады 

В субботу, в 3 часа дня, возвращается 
культбригада зареченцев, совершившая 
лыжный пробег по Татреспублике. Физ- 
культурники Заречья приглашаются в 2 
часа дня в Рабочий Дворец для встречи 
лыжников. 


Осонью 28 года ‚Высшим советом физ- | 


ШАХМАТЫ 


Результаты малого чемпионата 


города 


Шахматный малый чемпионат города 
закончился. Порвоо место заслуженно 3 
воевал Нежмстдинов, набравший .8 очков 
из 10 партий (одну проиграл, лве—пичьих); 
второе место занял Эйдольсон—7\/2 очков, 
третье и четвертое поделили Медведев и 
К дчурин, получившие по 7 очков, и цятое - 
Ермолив—6\/2. Этим товарящам квалнфика- 
ционной комиссией присвоено звание 
игроков первой категории и право участия 
в большом чемипонате города. Далее’ идут: 
Бессонов—б1/2, Козловский и Супгуров по 4, 
Банников 22, Ченурных 112 и Чернышев 1. 
Большой чехнионат шахеекцией ВОК, на- 
мочается в конце февраля, по окончании 
командных шахматно - шашечных соревио- 
валий профсоюзов, 


ГОРСОВЕТ . 
ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 


Домашние хозяйки 1 избир. уч. (В.-Гор. 
район), в 6 ч. веч. в клубе наровязи— 
докл. т. Леонтьева. Кустари 14 изб. уч. 
в 2 часа дия в кино „Маяк“—докл. т. Ма- 
лышев (кустарь). Бозработные раби] 
в бч. воз. в Доме Рабпрос—докл. т. Ко- 
хосов. Пожарники всех частей города, 
В 2 час3 дня—в клубе коммунальников— 
докл. т. Ефремов. Безработные сою’а хи- 
миков (Заречье)—в4 ч. дия в кино завода 
№ 40 им. Леннна—локя. т. Мэнасы.ов. 
Курсы по под.отовко в ВУЗы и школы 
в3! ослых, в5 ч. воч. в школе № 9 (довя- 
тилетка)—докл. т. Баранов. Медфак уни- 
верситета, 1 и 2 курсы, в 6 ч. вел. в акто- 
вом зале университета—докл. т. Бикчурин. 
Групиком нариита би б8в 6ч. веч. 
в клубе строителей—докл. т. Михайлов 
(нариит). Местком квартприйков, столовая 
Нарцита № 1, . союз кожевников—6 ч. веч 
в столовой № 1, комн. 33— докл. т. Зинков 
Пошивочная фкъ № 5,в 12 ч. дня—в Ра- 
бочем Дворпе—докл. т. Рыбакова и 'Таги- 

ов. Пошивочная ф-ка № 6 (татаоки), в 

2 ч. дия—докл. т. Хайруллин С. Ценсио- 
неры 3 избир. уч. (Н.-Горрайон), в 12 ч 
дня в кино „Чалвы“—докл. т. Казаков 
Исхак. Ценспоперы 7 изб. уч. (Н.-Гор 
район), в 6 ч. веч. в слубе Ново-Татарской 
слободы-—докл. т.Каримуллин. Шерсточе- 
сальная фабрика №1 К,стиролсоюза в 
труцикох мелких предприятий—в 4 ч. дия 
в помещении краеного уголка, (Сенная, 32) 
—локл. т. Балтанов. Безработпые метал- 
листы и мастерская пишущих машин—Р 
12 ч. дня в ззле им. Догадова (Лворек 
Труда)—докл. т. Иванов А. 


ЗАВТРА 
Все работницы с010з%’ деревообделочни: 
ков, в 10 час. утра, в клубэ транспортни- 
ков— докладчик т. Селюков. . 

Артель „Красный Швейник“, в 6 ч. веч. 
в. клубе Кустиромеоюза— докладчик т. Сур- 
ков. 

4 избирательный уч. (пенспонеры Нижне- 
Горрайона), в 12 ч. дня, вкино „Чаткы“— 
докладчик тов Симкин. 

Служгицие. и учалциеся садово-огородного 
лехинкума, в 6 ч. веч, в здании тохнику- 
а а тов. Ефимов (Чуваштехни- 
Бум). 

Медфак университота, 3 курс и выше, в 
6 ч. веч. актовый Зал университота—до- 


клад. тов. Бикчурия. 

Таларскоз областное отделение всесо- 
юзного общества, слепых, в 5 ч. веч. ишо 
ла сленых— докл. тов. Емолина. 


] пают облигащии госзаймов. 


5”. 
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ОлтеереькгЕле 


юбилейных зеседаний общества археологич, истории и этногра-- 
фии по случаю 50-летия его деятельности состоится сегодня, 25 ян- 


варя, в 6 час. вочера, в Доме Татарской Культуры. Вход свободный. 


Справочный отдел 


На бирже труда 
— тробуются в от'езд: врач для зазеды- 
вапия сельской смешанной консультацией, 
врач для  заводывания  повтоянным 
сельским  трахоматозным отрядом, врач 
для заведывания  туборкулезным . от- 
делепием, врач для заведывания  са- 
питарной перэдвижной выставкой. По го- 
роду требуются квалифипированные слеса- 
ря по весовому делу. 
Радиостанция передает: 
Сетодня на татарском языке; 5—Передача, 
для детей; 5—20-—ИПололкение жешцин в 
Средней Азии; 5—40—Лудорвайское. дело; 
6б—Час народной музыки; 7 — Последние но= 
востн по радио; 8—Радиогазета ОДР № 3; 
портхроника; 9—Литературно-му- 
‘ыкальный вечер. На русском языке: 11— 
Рабочий полдень; 7—30—газет» „Красная 
"Гатария“ но радно. 
- 27 января: На русском языке: 5—Город 


= Казань через 5 лет; 5—20—Ивгеника и ео 


задачи—доклад проф. Дыхно; 5—40-—Радио- 
листок ОДР №7; 6—30—Итоги УШ всесо- 
озного с‘езда профсоюзов; 7—'Транедяция 
Москвы. . 

28 января. На татарском языке: 6—Кре- 
стьянская радиогазета; 6—20—Итоги УШ 
с“зда профсоюзов СССР; 6—40—Иреследо- 
вание селькоров- в.деревне;: 7—Послодние 
новости по радио, На русском языке: 11— 
Рабочий полдень; 7—20—Трансляция Рабо- 
чей ралиогазеты; 8—30—Значение языка 
для общества; 9—Концерт русской народ- 
цой музыки. 

Научная конференция 

сотрудпиков КГВИ но и‚учению гпето- 
лизатов М. П: Тушнова—сегодня, в 7 час. 
вочера, в аудитории кафедры  микробиоло- 
гии, На повестке доглады: доп. Н. П. Ру- 
фимского „К вопросу о специфичности дей- 
ствия гепоНза&“а на почки кролика“, мл. 
асс. Е. Н. Павловского „Материалы о зна- 
чении лля вентиляции логких верхних ды- 
хательных путей“ и студ. Иванова „О дей- 
ствни мислизалов на сердце лягушки“. 
Вход свободный. | 


Котировна фондового _ 
отдела при МТБ 


25 января 1929 года, 
По этим ценам Госбани и пса кредитные 
учреждения и сберкасвы продалот и пову- 


- ` Продав- Покуца» 
ы цы. тели 
1 Гос. 65] в/заем с ток. 
и др: 4174 4-16 
П гос. 63/‹ в/заем с ток. 
у ст. —0-—0215-00 


„1 гос. кр. в/заем стек. 
КУП. - --.ь с... 605,5 _5—01,5 
Ва. заем 1926 г. ... 12:— 122 

10]овыигр. заем 1927 г. 


с ток. куп. .... _.. 21-19 26—09 
6% в/заем индустр. © 2 
лек. ку, о... 25—77 25—67 
125] вн. заем 1927 г. с ь 
тек. уп. ЩЕ р ..- 101—534 101-79 
2 в/3 индуст. %/ в д 
Вы. ов ое. аа 26—33 26—13 
'Тоже беспроц. в :. 26—33 26—13 
11% вн. заем 1928 г. .104—41 101—36 


ВЕ 0 ИзВЕСТНОгГО ПВЦА-ХУДОЖНИКА 


ПО иибильлону 


делу СхЕеЕХЕЧаЗЕЯСЕ 
в бояыших ьом желает но- 

< лучить службу завел. гаражем, 
мастерскими, 


в кру 
: знаком с электри кой. 

Имеет собствен. проокционный 
аппарат с диапозитивами по 
автомобильной техпаке. Адрес: 
Казань, Калугина, гора, Мелая 
слободка, д. 135,  141—2—1 


|аеоеко чении роиетаик 


ДАНЫЙ пои 
ИШЕТ КОМНАТУ 


моханика, &8т0-,с удоботвами и хорошим пан- 
инструктора йли руководятеля | споном, желательно в районе 
ах „Автодора“. Хорошо | Академической слободы. Зво- 
нить от 10—12 ч., по тел, 15-62. 


ея ПРОДАЕТС 


| 


ная ул» 
154 


Продается 


т состоится лекпия т: Залнянга на тему 
ее они „ТО ОЕ ИЕЩАИДУВО 1 ОБЫВИТЕЛЬЛААНИ, 


} Ь т 


11} 


ачень хорозгый 
под обезъян 


за пу 


ПРОМ. - КООПЕРАТ. АРТЕЛЬ 


„КУСТХНУПРОМ“ 

очно - Владимирская. 
=== ЕТ АЕ 
› обезжиренный рассыпн. 


для корма скота, по 9 коп. 
58 д, 12-7 


21 1 ЕЪН <. | Начало с 1 “я. ЗО лу. Билаты чорез Уполном ченных. 


ВОЕООЛНИНОЗНОМ С 


Ни 


и лауреаза Московской консезватории _ 


_ батя СТОЧЕВСКОРО 


- ПРЕДЛАГАЕМ. СООБЩАЕМ, — 
ЗНАЛУЕМСЯ 


В Козьей слободе торгош - мясник Гро- 
шев, пользуясь тем, что кооператив не мо- 
жет обслужить взех ‚траждан, вздувает 
цены на продукты. Тротьесортное мясо 
стоит у него столько же, сколько в коопе- 
ративе мясо | сорта. Товары у Грошева 
недобровачественные: яйца наполовину 
тухлые, мясо носвежее. Неужели нельзя 
заставить торгалца,. быть подобросовестнее? 

ты Дегхан. 
ы 

Писалось о том, что студенты удовяе- 
творяются медиомощью наравне с соцза- 
страхованпыми. Одвако, если студент при- 
ходит вечером на прием в 0, Красный 
Крест, сму отказывают в ‘приеме, „как сту- 
денту“. В чем тут дело? 

ы Студент И. М. 
ЗЫ 

Падо наконец обратить впимание на: 
отвратительное качество ламповых стекол, 
которые лонаются так быстро, что в ие- 
делю приходится менять 1—2 стекла. Дело, 
как будто, и пустяковое, а в результате 
набегает сумма, чувствительная для бюд- 
жота, рабочего. Вр: 

Рабочий С. Виноградов. 


ИЗВЕЩЕНИЯ 


ПАРТИЙНЫЕ 

— Сегодня, в 6 час. веч. в помещении 
Н-Горол. райкома—проиколлектив руково- 
дителей об‘единенной политшколы. 

— Верхне-Городской райком ВЛКСМ св- 
годия, в 6 часов вечера, в похощении кур- 
сов РТЯ (ул. К. Маркса, РТИ) созывает 
конференцию сдушалелей и руководителей 
школ и кружков техникуховских и школь- 
ных яческс вопрозом: „Итоги обследования 
п/учебы по учацимся ячейкам“. На конфе- 
ренцию должны явиться делегаты, руково- 
дитеди п. старосты кружков и АПО лчеек. 

РАЗНЫЕ 

— Об‘единечво-Слободской райком МОПР 
вторично. созывает широкоз совещание 
мопровского актива 25 января, в 6 часов 
вечера, в помещении райкома ВКП (6). 
Явка продоедателой, сокреторей, казначеев, 
сборщиков, . уполномоченных, делегатов» 
часнов и’ кавдидалов бюро яческ и ревко- 
миссий в виду важности ^ вопросов—0бя- 
зательна. у 

— 25 яцваря, в 10 час. утра, в похеще- 
нии городского совет» состоится  очеред- 
пое заседание общегородской избиратель- 
ной комиесии. Повестка, длвя: доклады из- 
биркомов 07 итогах подготовительных ра» 
бот к перорыборной камнавиц. Рэасемотре- 
ние злявлений лад, лишениых избиратель- 
пого права; разные, 

— ОК МОПР ставит в известность все 
ячейки МОПР, что © 25-го января 
будут прочзводиться вечерние занятия н 
следующие дни и часы; понедельник—© 
5 час. ло 7 час. вторник-—с 5 чае. до 7 
час., нятница—с 5 час. до 7 чао., возкре- 
сеньб—с 11 час.`до 2 час. дпя. 

В указалиые дни и часы ячейки могут 
получить. марки, член. билеты, литературу 
и все необходимые раз‘ясиения. 


Ответственный редактор 
Л. РУБИНШТЕЙН, 


Н ачало. в 8', Ч. в, 
Подробности 
в программах 


жеатжр ыы зрелыыныка 


| 


| . > ШВ пятницу, 25 явваря, зэиры- /\ отврыты Я Восиресеиье, 27 яиваря . спентанль. [аа 
ГК > - 0 Л | ПИ | И | тый оцектакль шрейников ы очны 
у Е | у Ема 

=== === я 
= ТЕАТР === ПОЛЬСЫ ГОД @ЛЬСЫ ГУДЯТ... 

— = 

им. ЛУНАЧАРСКОГО БИЛЕТЫ ПРОГАНЫ. у БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ. 15 з 25 
тие Проломная, 46. НОНО в ерду, 50 января — ирояьера ЕО» плеклехел репнесткс, 6375 
Лекция сопровождается художественной иллюстр. иной. ТЕЛЕФОНМ 5-20. || комедия. В воскресенье, 17 февраля, первый детский утренние до-НИХОГ. Вилоты продаются. 5; бы 


Внутрен;: 9-11, 12-2, 4-6. 
Детские: 2-3. 
$ Глазрые: 11-12, 4-5 | 
Нервные: 3-4, | 


| НЕДОРОГО. Суковная слобь 
3 | Соколова ул, д. №60, кв. 3. 
| 121—2—2 

| 


Зубные: 9-6. 


ЛОКОМОБИЛЬ 


. 13—20 сжл., 
С предложением обрагцаться 
к уполномо‘енному Мароб- 
лесзага. Покровская, 34, кв.2. 
|ГУБАБВУ. Толороп № 8—61. 
| 0} 


150—3—1 
в. 
Одностор. Гозпитальной улипы, 


исихиатрич. клипика, спросить 
В. ПЕТРОВА. —151--1 


Утерянные документы: 


-- Лапналова, Р. А.—удост. аич., 
выл. упр. МЕжд № 12 кв 4367, 


собака, сет.- 
гордон, сам- 
ка.На груди 
звелт. пятно. 
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ПИЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 


„КРАСНЫЙ ВОСТОК“ 


- ТАТПИЩТРЕСТА 


ОБЛВЛЯЕТ, ЧТО В ПОНЕДЕ 'ЬНИК, 225 ЯНВАРЯ 1929 г., 
В ЗО Ч. УТРА, В ПОМЕЩЕНИИ ЗАВОЛА—Тукаевская, 105, 


СОСТОИТСЯ ПЕРЕТОРЖКА. 


НА ПОСТАВКУ ЛЬДА ДЛЯ ЗАВОДА В КОЛИ- 
ЧЕСТВЕ 25.000 КУБ, М, (2750 К. САЖЕН), 


Директор завода ЛЕВАИВАМОВ. 


{ЭЛЕК 


Уг. Рыбнорядской и Вознесенской, д, № 39/5, ТЕЛ. 8-53 


‚ Консультации, микроскович. и бактериолог. исследования, 
| дежурство врачей. вызовы на дом, зубогехнические работы, 
Е ТРО-СВЕТО-ДЕЧЕ: ты 


‚ВРАЧЕН-СПЕЦИАЛИСТОВ 
22 255 657 ЕР РАФ КР И В 27 
Кожно - венерич: 9-10 (женщина. ' 
врач); 10-1, 1-3, 5-7, 
Женские: 9-1, 3=4, 5-7, 
Хирургич,: 2-4. к 
`Уха, носа и горла: 9-11, 12-2, 5-7. 


Татареняй Государств. |. 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 


Галакт. 51. Тол. № 2-97. 
Билеты продаотел в кас- 
| се театра ожедиевно с 11 
ч. утра до 2 ч. дня сч. 


театр | 


до 10 ч. веч. 


драма в 5 карт. М. Х. Фаез, постановка тлав. режисе а 
музык» Сайдашева. Декоративное о рормление художника Е 
ранского. Начало ровно в 8 час. вен. 


_В пятницу, 25 января, 


ПРЕМЬЕРА! 


ЛИЯ-БАНУ 


орз, О. Девишева» 


В субботу, 26 января для проф- 
союзов закрытый спектажль 


ГАЛИЯ- 
БАНУ 


Налало роппо в 7 час. веч, 


Сие- 


Преграмма нино-театроз гороб“единения на 25; 26 и 27 января 1329 г. 


БНЫЙ ВАБИНЕТ. 


`Виноградовой Н. С,—ч1, ки. 
КИРБ кв 4355. `Дапилова Р. 
'А.— чл, бил, союза кд кв 4366. 
Романовой 'Т. А.-—членокая 
кн. КЦРК кв. 4808. Блиновой 
М. С,—пасиорт, выд. Казгор- 
мил кв 4809, Меньи.ева М. Я.-= 
камдидатская карточка ВКН(б) 
окладной листок кв 4310 — 
Билетимирова В.—уч9. воин. 
зар. выд. Орловек. губ. № 374 
кв 4355. Кретова К. А:—воин. | 4 
кн., выл. в г. Таликенте кв 4256. | 
Григорьевой А. К.—паен. 
выд. Казмил. кв 43389, Беловой | 
- С. Л расч. ка. выд.  ношив: 
> 4-ой № 906 кв 4330. «Беловой 
С. Д.—чл. бил. союза швейник. 
№ 89612 кв 439. 

Бнктиинрова Б.—свид. о роде. 
ребенка кв 4392. Габасовой О. 
И.—ячл. бил, ‘союза, рабирое № 

332 кв 4393. Сизовой Ф. Г.—- 

чл. кн, КЦРК вв 4334. 
Налонкова В.—ча. кн. КЦРК 
ОТ кв 4395. Грипберг С.| 
о состоян. на иждивен. 
а вых. Погребии, 


эедькомом кв 4396. 
Гарещалского Я. М.—чя. кн, 
КИК №46 кв 4397. Аба-| 

тарова. А. ча, бил. союза | 


Сб № 7342 кв 439%. Семаги- [2] 
ной А. А. чл. бил. союза р25- © 
рос № 2297 кв 4339. Шувало- 

и& А. М. член кн. ВЫРК © 
кв 41007 И 
Считать неделотрительными | 


ПООАСОЕ ТОС. РЕЧВЕ 


доводит до сведения 


государственных, общественных 
и частных организаций и лиц, что на навигациио. 19292. 
им будет произведена СДАЧА В АРЕНДУ БУФЕТОВ 
НА'ПАРОХОДАХ, а потому всем экелающим. принять 
на себя содержание пароходных буфетов предлагается 
подать о том заясление НЕ ПОЗДНЕЕ 1 февраля с. г. 
С подробными конлициями ‘аренды буфетов мо'кно озна- 
цомиться в оконзуалащионном отделе ‘правления’ Госпаро- 
ходства (Н. Новгород, Нижняя Наббрэжиая, 34, ком. 202), 
а таже во всех конторах Роснароходства, 
Залвлейня на аропду буфотов паротеилоходов, рейси-“ 
рующих по липилм: Нижний—Аотрахаць, Нижний —Нермь, 
Нижний — Рыбинск, Нижний — Биношма, Н. Новгород— 
Муром, Н. Новгород—Ря запь и Разапь—Москеа, должны 
быть нодапы в экснлуатационный отдел правления по 
указанному вы\:е адресу, а всех других местных линий 
в О контору Роспароходства. 

© быть указано, на каких именио или 
скольких пароходах и кахой линин желательно арен- 
ховать буфет. 
к заявлениям должны быть ‘ириложены отзывы, алтестата 
и друг. докумепты о работа но буфотному делу, а также 
залог в сумме ста рублей или квитаниии о взносе тако- 
вого в кассу финотдела нли мезтного отделения Госбанка. 
Каждый буфетосодержалель должен пметь буфетный ин- 
вентарь в количестве, достаточном для обелуживания 
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всех кооперативных, 


В заявлении долж 


Частпыми организациями или 


принимаемых в аренду „буфетов. 
а _ Права 


Е 
© 


о 


законченный роман 


ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
„Жраская Жатария" 


могут составить себе за издоротую плату 
библиотеку больших художественных 
рэманов в издании 


РОМАН-ТАЗЕТА, 


заменяя дорогую беллетристику: Дает подписчи- 
кам удобную по формату недорогую библиотеку 
больших романов (по 2 ром. в месяц). 


В каждом номере «Роман-Газеты» новый' вполне 
писателя, равный книге в 250—300 страниц, 
обычно стоящей от 2 до 3 рублей. 


Условие подписки на газету «Красная Татария» 
с приложением «Роман-Газеты» на 6 мес.—7 р. 
70 к., на 3 мес.—3 р. 90 к., на 1 мес.—1 р. 35 к: 


„ЭЛЕКТРА“ 


В. Продоми., 56, тол, 6-02. 


ЕЯ 


Исследние три лня. Боевик. С участием 


Е ]и- 


ЗОИ ВАЛЕВСКОЙ 


Хх Г 


У 


Б.-Проломная, д. 8/12. 
‘Телефон № 6-21. 


| 


НИОН] 


|| 1. Темнота, 
2. Конкуренция. 


Современная драм 
Производства `ВУФК. 


3. Хитроумный план. 
4. Сонерницы. 


5 ЕР ГОТЕОЛО 


‚ 5. Самоубийство. 
6. Заслуженная кара. 


ЧАТКЫ 


Тукаевокая, 64.Тел.12-31, 


Небывалый успех 


Сегодня ДЕТУТРЕНИИК худож. 
гил. фильм 


Восточный боевик. 


ЭЛИС 


новсюду 


К БЕРЕГАМ ТИХОГО ОКЕАНА | 


| - 
Требуйте 


О б чазтей. 
ЛетУЗКИ. 


Сеансы в 1 ч. 30 м. и 3 часа," 
_ Касса, с 12 час. дня. 


— 


КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 


Адмиралтейская слобода» 
Телефон № 10-62: 


Мировой. художественный боевик. Постаповка рожиссера Пудовкина 


ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА 


8 частей. С участием Инклжинова и Аннель Судакевит. 


МАЯК 


`Внамепитый 
ДУГЛАС ФЕРБЕННС 


ТРИ МУШКЕТЕРА 


8 частой. 
По известному одно- 
именному роману 


Сукониал слобода Е ак ` ДЮМА. 
а ее ; р к 2 к Е Е Бе 
НАРОДНЫ И || историческая ‘худо кебтисиная Каириз $ Катерины 1-й 8 
Угол Некрасовск. пер. драма а 
и Кооперат. Гол. № 5-35. -. 


русского или иностранного 


„ЛЕРУН“ | 


»СЕЗЕ “< 


Московокая ул. д. № 54. 


ФЕЯ 


Художественный фильм по сцепарию Липатова 


6 частой, С уч. В. Млени 


ЕЛЕНЕЬИЕЯ КИК 


ковой. : 


лицами 


ОБЯВЛЯЕТ, что согласно 


ение. 


эооооосовоеовеозсоа 


РЕЕСТРОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. 
КАЗ. ГОРЧАСТЬ СОБЕСА 


(пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 5/УП-—-26 г. С. У. 1326 г. №41 

ст. 317, и 'Талцикая СНК ТР от 12/Х— 27-г. и Инструкции НКТ и СО 

‘и Таткопинсоюза № 3), УТВЕРЖДЕНА и вносена в реестр под 

1 № 27 11 января 1929 г. 'ГОРГОВО-ПРОИЗВО СТУЖННАН ИНВА- 

| ЛИДНАЯ АРТЕЛЬ ЕЕ ОЕ> {“ с местодзхожденном в гор. 
Казапи, Сенная. д. 10. к 

Зав. горчастью Соэеса Мухамедшин. 


положению о кооперации инвалидов 


Слобода Восстания | 
| 


кино КРАСН, УГОЛОК. 


Сегодня, 25 января 
Художественный фильм 


Первый корнет Стрешнев | 


АНОНС: 20 января © 


Три мушкетера, 


Начало сеансов в кино: „ЭЛЕКТРА, „УНИОН“, „ЧАТНКЫ“, и’. НАРОДНЫЙ" в 6, 8и 9\/, час, в „ЭЛЕКТРА: 


'|3-й сеанс в 10 ч, в кино „ВРАСНАЯ ЗВЕЗДА“, „ 
во всех кино, кроме „ЭЛЕКТРА“, 


нию ВУЗ в 


Н.-Горшечная, д. № 32: 
Телефон № 


| Лед 


5-69. 


начако в 


дяной дом : 


5, 6'.. 


® января историческая картина из времен бпроновлаиы 
в глави. ролях: 
Малнновская, 3 


МАЯК“ и „ЛЕРУН“ вачало сеансов в 51», 7. и 9 ч. В праздники 
8 и 9' > ч. Касса за 111, час. до начала 1-го сеанса, 


ЕЕ 


Палало 1 седлу в 6ч. 

” 2 в 34 
и хх в 19 ч. 
Бакшеев. ВАССА сБ час. вэч. 


ЦЕМТОАЛЬНЫЙ НЛУБ 


(ОВОС 


КООНЕРАТ., 46. ТЕЛЕФ, 11-49. 


25 ЯНВАРЯ, 


ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 


Белый ОРЕЛ|-: 


нал. 1 е.—6 час; 
2 „8 час. 
з 9: ч. 


авльт АТССР № Ш, 1528 г, Типографии именин Александрова, издательства газет „Красная Татария“ и „Новая Дер 


‚ 


звня*, Кремль, Ц 


